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お買いあげいたださ、まことにありがとラございました。 

この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 


ご使用の前に、別冊の取扱説明書 PT. 接続•華描編I の r ま全にお使いいただくために」 
(-6 ページ）を必ずお読みください。 

この取扱説明書および別冊の取扱説日月書 |1.接続•準備編 I 、 r 接続-設定ガイド」、「かんたん 
メニュー操作ガイド」は、保証書ととちに、いつでち見ることびでさる巧に必ず保存して 
ください。 

製造番号は、品質管理上重要なちのですか!5、商品本体に表示されている製造番 
号と保証書に記入されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。 



本書のほかに、3冊あります。 

-「接続•設定ガイド」 


|1.接続.準備編I 

r かんたんメニュー操作 
ガイド」 


SHARR 

取扱説明書 

プルーレイディスクレコーター 

ビーディーエイチ 

ぉ名 BD-H51 


2. 操作編 


操作に入る前に、別冊の取扱説明書 
11 . 接続.準備测 をご覧ください。 

「かんたんメニュー」は、録画、予約録画、 
再生など基本的な操作を音声ガイドと画面 
を見なが5操作することがでさます。操作 
方法は r かんたんメニュー操作ガイド」でち 
説明しています。 


居 ~~ ' つ -—,, 一 , 1—1 -I — r 13 


み斯^ 



ファミリンク 設定 因つたとさは 


確認•甚本 視聴 録画•予約録画 再生•消去 編集 ダビング.管理 





























したいことか 5 探してみよう 


目的別早見を<じ 


•ご使用の前に、別冊の |1 .接続•準備編 I に説明してある 「安全にお使いいただぐために」 （一6ページ）を必ずお読 
み < ださい。 


ご自分でち続•設定を巧う 胃0胃*^胃 


1 . 接続•準備編 I 


-アンテナ線の接続やテレビとの接続 

録画を巧う 


-録画したいま組を選局して、録画ボタンを巧す 
だけで録画でさます。 



う予約録画を行う 

. デジタル放送は、電子ま組表を使って予約できます。 



※ DVD ディスクへの予約録画は行えません。 


かんたんメニユーか6録画する . 22 

巧組を選局する . 32 

電子を組まをほつてま組を選局する . 3已 

録画をずる前に知つていただをたいこと……4已 

録画画質と録画時巧 . 49〜52 

録画画質を設定する . 55〜5已 

現在がちされているま組を録画する 

ほく6く一発録画） . 57 

ケーブルテレビに ATV ) や 
巧部チューナーか6ま組を録画する . 已1 


かんたんメニューか5ま組モ約する . 22 

電子を組表をほって録画モ約する 

(6<6<モ約） . 已2 

キーワードで自動録画する . 已7 

ジャンルで S 動録画ずる . 已9 

ケーブルテレビに ATV ) 

外部チューナーか6を組をモ約する . 73 


録画した番組などを再生ずる 

-録画した番組の再生や市販の目 D ビデオや DVD ビデ 
才の再生がでさます。再生中の便利機能ち試してみま 
し<*;ラ。 


かんたんメニューか6再生/消去ずる……22 

録画した巧組を再生ずる . 87 

音楽用 CD を再生する . 95 

巿おの BD ビデオや DVD ビデオを再生する… 9 已 

市化のブルーレイ 3 D ™ を再生する . 99 

停止した場所か弓つづけて再生する . 101 

早をりやスローなど再生時の便利機能……102 
録画しなび6化のタイトルを再生する 

(同時録画再生） . 109 

見媛わった香組を消す . 114 


•取扱説明書では、「ブルーレイディスクレ〕ーダー BD - H 已1」を陆機」と表現しています。 

•取扱説明書では、「ブルーレイディスク」を旧〇」と表現しています。 

-取扱説明書に掲載しているイラストは、説明のため簡略化していますので、実際のちのとは多少異なります。 
-取扱説明書の操作説明は、おちに1」モコンを使って説明しています。 






























































目的別早見ちくじ 


写真を見る 



《写真を取り込むことはで 
をません。 


写真を見る 


117 


ダビングする 


- HDD ( A - ドディスク）と BD 口’ルーレイディスク)や 
DVD 、 外部機器とダビングできます。 



かんたんメニューか S ダビングする . 22 

ダビングについて巧!日ましょラ . 133 

ダビングに使用でをるディスクについて……135 
録画した長時間ま組を何枚かのディスクに 

分けてダビングする . 138 

ダビジグする . 141 

本機をほ用していないとまに 

ダビジグする（ダビングモ約） . 145 

ビデオカメラの映像を取日込む . 14已 


ファミリンクで便利に使う 


. シヤープ製の ファ ミ U ンク対応テレビ「アクオス」と本機 
を HDMI ケーブルを使って接続することにより、テレビ 
と本機を連携させた操作が行えます。 


ファミリンク機能について . 153 

ファ5リンク機能で操作する . 157 

ファミリンク機能で録画モ約する . 159 



操作がでまないとまは ) ^1^^1^す^寸^"^く"^ょったときは、 

U セット操作をします . 

おな16せ•エラーメッセージについて…‘ 

DVD/BD サポートステー シ ヨンの rO&A 情預 J も ご質く ださい。^ http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/ 


191 

192 
206 




















ち < じ 


テレビで本機を楽しむには 
ヶ-ブルテレビ脚 TV ) などを欄 
電子番組表について 

タイムシフト視聴について 

録画する 


テレビと本機の準備をする . 

チャンネルを選ぶ . 

ケーブルテレビや外部チューナーなど外部機器の映像を見るときは（入力切換） 

番組を見ながら使えるボタン . 

デジタル放送を電子番組表で選ぶ . 

番組名が似ている番組をさがず（類似番組検索） . 

お好みのジャンルか5番組をさがず（ジャンル検索） . 

特徴か5番組をさがず（特徴/キーワード検索） ... 

キーワードか5番組をさがず（キーワード検索） ... 

本機のチューナーで見ている番組を一時停止-早戾しする（タイムシフト視聴） 


録画画質と録画時間 

録画可能時間を確認 

録画画質を変更ずる 
録画する 


ケづルテレビに ATV ) を麵 


録画をする前に . 

録画中にできること-できないこと . 

録画に使巧できる己 D (ブルーレイディスク） . 

録画の種類 . 

予約設定*変更など . 

録画中の便利な機能... . 

デジタル放送の録画について . 

タイトルとチャプター、録画 U ストについて . 

録画画質と録画時間について . 

録画画質と録画時間の目ま . 

ディスクの残量や情報を確認する . 

マニュアル録画画寶を設定する . 

録画画質を選ぶ . 

放送中の番組を録画する（ら<ら<一発録画） . 

5く5く一発録画をずる . 

録画中に別番組を見る... . 

録画終了時刻を変更ずるには . 

録画中にチャプターマーク（しおり）を付ける . 

録画中の番組をはじめか5見る（追いかけ再生） . 

ケーブルテレビや外部チューナーからの映像を録画する 


確認する 


本体の表示について 
U モコンについて 


使用上のごま意 . 

登録商標 . 

放送の種類について . 

各部のなまえとおちな機能... 
本体表を部の動作表を例.. 

リモコン . 

電池の入れかたと操作節囲 


基本のほいかた 


ホーム画面の使いかた . 19 

かんたんメニューの使いかた . 22 

ディスクの入れかた-出しかた . 25 

新しいディスクを使うときディスクをお]期化する . 27 

ェコモード ェコモードについて . 29 


番組を見る 



ち <じ 


別冊「接続•設定ガイド」、 h .接続•準備編 I で 
基本的な接続 

別冊 r かんたんメニュー操作ガイド」で 
かんたんメニューの操作 


0234690014 

3333334444 


4 44444444 4己己曰ち曰已已666 
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2 4 5 6 8 





















































ち < じ 


録画リスト表をについて. . 

録画リストのグループ表示切換 . 

録画リストか5各機能を設定ずる（機能メニュー） ... 

HDD に録画した番組やダビングした目 D - DVD を再生する . 

他機で録画した BD や DVD を再生ずる . 

タイトルを選んで再生するには . 

プレイリスト表示（プレイリストのあるディスクを挿入したとを） . 

録画したタイトルと做ている番組を番組表か5さがす（類似番組検索） . 

グループ別/ジャンル別/予約別/キーワード検索リストから再生する （ HDD ) 


キーワードか5さがず（キーワード検索） ... 

音楽 CD を再生する . 

市販の目 D ビデオや DVD ビデオを再生する . 

市販のプルーレイ 3 D ™ (3 D 対応目 D ) を再生する . 

停止した場所からつづけて再生する（つづき再生） . 1 

再生をしながら使えるボタン（早送り/早戻し再生•頭出し•ス□一再生など） ..... 1 

再生中に音声（こ重音声など）や字幕を切り換える . 1 

くり返し再生する（リピート再生） . 1 

録画中の番組をはじめから見る（追いかけ再生） . 1 

録画しながら他のタイトルを再生する（同時録画再生） . 1 

再生中に設定をする（視聴設定） . 1 


苗牛のおらまし . 81 


再生について 
録画リストについて 

HDD / BD/DVD を再生 


録画した番組の再生 

音楽 CD の再生 
市販の BD / DVD を再生 
市販のストレイ 3 D ™ 碰 


音声•字幕の切換え 

追いかけ再生 
録画しなが5再生 


誤消去防止（保護）設定をする 


タイトル保護 


タイトル（録画した番組）が誤って消されないよラにする . 

ディスクに記録された内容が誤って消されないよラに設定をする. 


2 

3 


sni 

巧 

定 


録画した番組を消去する 


困 

〇 

た 

と 

を 

は 


タイトルを1つだけ消去 
複数のタイトルを消ま 
ずべてのタイトルを消去 


録画リストからタイトル（録画した番組）を選んで消去する. 

複数のタイトル（録画した番組）を選んで消去する . 

タイトル（録画した番組）をすベて消去する . 


14 
1已 
1色 


番組表で予約する 

キーワード自動録画 
最新上書さ録画 
曰時を指定して予約する 

予約の詳細設定 

予約の確認と取り消し 

再をする 


デジタル放送を電子番組表で予約する（らくらく予約） . 

デジタル放送の延長予約について . 

キーワードを指定して自動録画する . 

ジャンルを指定して自動録画する . 

日時を指定して予約する . 

外部入力に接続したケーブルテレビ （ CATV ) や外部チューナーの番組を予約ずる 

予約に関する詳細設定をする . 

予約設定時に表示されるメッセージについて . 

予約内容を確認/変更/取り消す . 


ホ約録画する 


2己67889903曰6912曰7890 
88888888999990000001 


再生•消去 編集 ダビング•管理 ファ/ニリンク 


視聴 録画•予約録画 


267913467 

666677777 







































ち < じ 


ディスクに保存されている写真を再生して見る... 

写真を再生する . 

スライドシヨーの表示間隔、 U ピートを設定する 

編集する 


ファミリンクでできること . 153 

ワンタッチ操作をする（ファミリンク） . 157 

テレビの U モコンで今見ている番組をワンタッチ録画（テレビに向けて操作しまず）. . 1己8 

テレビの U モコンで本機の再生操作をする . 158 

テレビを見ながら録画予約する（ファミリンク） . 159 

本機の電子番組表を表示させて予約する（ファミ U ンク機能選択） . 1已9 

テレビの電モ番組表で予約ずる . 160 

アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）で視聴する . 1曰1 


動作 

ファ S リンクで予約ずる 

アクオスオーディオ 


タイトル名を変更するタイトル名を好みの名前に変える . 14 8 

又;字を入力する（ソフトウェアキーボード） . 149 

文字入力のしかた ... 1已〇 

入力文字一賣表 . 1已1 

フアイナライズ DVD ディスクを他の機器で再生できるようにする（ファイナライズ） . 1已2 


ファミリンクで便利に使う（シャープ製テレビとの連動) 


本機でできるダビング . 133 

ダビングに使えるディスク . 13己 

ダビングの種類と所要時間 . 136 

ダビングと移動（ムーブ）について . 137 

1枚にまとめる/複数枚に分けるダビングについて . 138 

ダビングに関するご注意 . 139 

巨 D/DVD のダビング HDD な BD/DVD のダビングをする . 141 

ダビングを予約する . 14己 

ビデオなどか6ダビング ビデオカメラやビデオデッキか S ダビングする . 146 

本機に録画した番組をビデオにダビングする . 147 


ディスクを管理する 


編集のあらまし . 120 

不要なシーンを消す必要のないシーン （CM など）を消去する（シーン消去) . 121 

チャプターで区切る タイトルを途中で区切る（チャプター分割） . 123 

チャプター（章）をつなぐ（チャプター結合） . 125 

チャプター（章）を消す（チャプター消去） . 127 

画面リストを好みの画像に変える（インデックス画面変更) . 129 

タイトル分割-タイトル結合について . 130 

タイトルを2つに分ける（タイトル分割） . 131 

タイトルをつなぐ（タイトル結合） . 132 


ダビングする 


写真を見る 


7 8 9 











































-発（クイック）起動を設定する . 164 

放送局か6送られてくるメッセージや情報を見る . 165 

ホームメニューの 「設定」について . 167 

「設定」の基本操作 . 168 

各種設定 ホームメニューの各種設定をする . 1日日 

録画機能設定..... ... 169 

映儘*音靑調整... . 171 

ま,じ、•省エネ . 174 

機能切換 . 175 

視聴準備 . 176 

初期化•更新......... . 177 

暗証番号 暗証番号を設定する . 179 

視聴制限とディスク優先言語を設定する . 180 

ソフトウェアを更新する . 181 

ネットワークサーパ‘一か5ソフトウェアを更新ずる........ . 181 


困つたとをは 


推奨ディスクについて 

故障かな？ 

リセットする 
画面のメッセージ 

ご相談窓 □ 

用語 

マークの一覧 
さ < いん 


ディスクの種類とおもにできること . 183 

本機で使えるディスクについて . 184 

目 D について . 18 7 

DVD ディスクについて . 188 

ダビングした DVD を他の機器で再生ずるときは ... 190 

故障かな？と思ったら . 1日1 

リセツトのしかた..... . 19 2 

エラーメツセー ジ（例） ... 20 曰 

保記とアフター サー ビス . 21己 

お客様ご相談窓口のご案内 . 21曰 

tt 様 . 217 

用語の解説 . 21日 

画面に表术されるマーク . 22己 

さくいん . 227 


る種設定する 


を< じ 



































使用上のご注意 


巧用上のご注意 



がずお読み<ださい 


■ 大切な録画の場をは . 事前に試し録りをするなど、機器が正常に働くことを確認してから行ってください。大切 

な映像は巨 D 旧 D - RE /- R ) や DVD ( DVD - RW /- R ) ディスクにダビング保存（バックアッ 
プ）しておくことをおすすめします。 

■録画（録音）巧容の . 万一何 5 かの原因で本機が故障し、データが消失した場合、または不具合により録画* 

補1實はでさません 録音されなかった場合の録画*録音内容の補償はできません。ご容赦ください。 

■ 著作権について . 本機で録画*録音したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に 

無断で使用でさません。私的目的で録画したちのでわ、著作権者等に無断で販売したり、 
インターネット上で公衆に送信したり、営利目的で放映すると著作権 f 量害となりまず。 

■録画防止機能について . 本機は、複製防止機能（コピーガード）を搭載しており、著作権などによって寝製を制限す 

る旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画*録音することができません。 

■ 保証について . 本機を分解しますと、保証が無効になりまず。 

■再生の制限について . 本機は、無許諾のディスク（海賊版など）の再生を制限する機能を搭載しており、こ 

のよラなディスクを再生ずることはでをません。 


巧責事項 


I お客様をし<は第兰者びこの製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具を、またはそれらに基づ<損害については、法令上の 
責任び認め5れる場合を除さ、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 


ほ用前に化ず巧続-設定をして<ださい 


•接続（一 い .接続.準隔編 I 18 〜 35 ページ）と準備 
(一 11 . 接続•準備 g 36 〜 38 ぺ ージ) び終わった5、必ず 
初期設定(一 11 . 接続•準備編 I 40 〜 46 ぺージ)を 行って く 
ださい。設定を巧わないと、本機の操作び行えません。 


使用時のお願い 


高温の場所で使用しないでください 

•窓を閉めをった自動車の中など異常に温度び高<なる場 
所に放置すると、キャビネットび変形したり、故障の原 
因となることびあります。本機およびディスクの周囲び 
高温状態にな5ないよラ十分ごを意ください。 



•発熱する機器の上には本機を置かないでください。 

• 直射曰光び当たる場所や熱器具の近くに置かないで < だ 
さい。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご 
注意ください。 



電源が入っているとをは次の点にごを意<だ 
さい 

•電源プラグをコンセントか5抜かない 

•本機を設置してある場所のブレーカーを落とさない 

•本機を移動させない 

HDD (八ードディスク）の故障の原因となります。 



残像現象（画像の焼きつさ）のごま意 

• 静止画をテレビ画面に表示したまま長時間放置しないで 
<ださい。画面に残像現象（画像の焼さつさ）を起こす 
場合びあります。特にプ□ジェクシヨンテレビでは残像 
現象（画像の焼きつを）び起こりやすいのでごミ主意くだ 
さい。 

使巧温度について 

• 室温び日で〜3己での状態でご使用<ださい。室温の温 
度変化は、]時間あたりの温度変化を]日で政内に保つ 
ことをおすすめします。 

•湿度の高いところでは使巧しない 

•温度差の激しいところでは使用しない 


磁気や電磁波巧害について 


•本機に磁石、電気時計、磁石を使用した機器やおもちゃ 
など磁気を持っているものを近づけないでください。 

•本機の近くで、携帯電話などの電子機器を使わないで< 
ださい。 

磁気の影響を受けた0、電磁波妨害などによ0、再生時や 
録画時に映像び乱れた0、雑音び発生することびあります。 
また、画面の色び乱れたり、ゆれた0、大切な記録び損な 
われた0することがあ0ます。 


国外では使巧できません 



• 本機び使用できるのは日本国内だけです。外国では放送 
方式、電源電圧び異なりますので使巧でさません。 

This product is designed Tor use in 
Japan only and cannot be used in 
any other country. 















使用上のごを意 


長時聞ご巧用にな5ないとまは 


節電について 

•使い終わった後は電源を切り、節電にむ掛けましよラ。 
また旅行などで長期間ご使用にな5ないときは 、安全の 
ため電源プラグをコンセントか5抜いておをましょう。 



長期間ご使用にな目ないとき 

• 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合びあります 
ので、とさどさ電源を入れて作動させてください。 


つゆつを（結語）について 


•政下のよラな温度差の激しいところに設置すると、本機 
内部やピックアップレンズやディスクに「つゆつさ（結 
露)」び起こる場合びあ0ます。結露び起さたとさは、結 
露びな<なるまで電源を入れずに放置して<ださい。そ 
のままご使用になると故障の原因にな0ます。 

-暖房をつけた直後。 

-扇気和湿気び立ちこめている部屋に置いてあるとさ。 

-;令えた場所馆 E 屋）か5急に暖かい部屋に移動したとさ。 
寒;令地区でのご使用の場合は、特につゆつ さ （結露）に 
ごを意ください。 

ごゆがご<と 

信号び読み取れず、この製品び正常な動作をしないこと 
びあ0ます。 

ごゆをとるには 

ディスクを取0出して、電源を切り、つゆびなくなるま 
で放置してください。そのままご使巧になると、故障の 
原因になります。 


引っ越しや輸送のとをは 


•ディスクを取0出してか5個包してください。 

また、ふだんご使巧にな5ないとさち、ディスクを取り 
出してか5、電源を切ってください。 

本機を巧動させるときは巧の点にご ミ 主意ください。 

巧障の原因にな日まず。 

•移動などで電源プラグを抜く場合は 、 HDD (八ードディ 
スク）イ呆護のため、「クイック起動設定」（一 1巨4 ペー 
ジ）を「しない」、地上デジタル放送の r 番組表取得設定」 
(一 |1.接続.準扁磊1 呂9 ぺージ)を「しない」に設定してか 
5電源を切った状態 （本巧の電源ランプび巧を点なを、 
約2分程度待つてから） で斤ってください。 


お手入れにごいて 


キャビネットのお手入れについて 

•キャビネットの表面はプラスチックびを<使われていま 
す。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質し 
たり、塗料びはばることがあ0ますので避けて<ださい。 



•殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないでください。 
また、ゴムやビニール製品-合成皮革などを長時間接触 
させたままにしないでください。塗料びはばるなどの原 
因となります。 

•ステッカーやテープなどを貼5ないで<ださい。キャビ 
ネットの変色や傷の原因となることびあ0ます。 

•キャビネットや操作パネル部分のちれは柔5かい巧（綿、 
ネル等）で軽くふき取ってください。化学ぞラきん（シー 
トタイプのウェット、ドライのをのを含む）を使用され 
ますと、本体キャビネットの成分び変質したり、ひび割 
れなどの原因となる場合びあ0ます。ミちれびひどいとさ 
は水でラすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき 
取0、乾いた布でか5ぶをしてくださし、。 

強力な洗剤を使用した場合、変色、変質、塗料びはげる 
場合びあります。目立たない場所で試してか5、お手入 
れすることをおすすめします。 ^ 



本機の電源に：:)いて 


•電源プラグをコンセントに差し込んだ直後や、停電か 
5の復帰媛は、電源を「入」にしてち、システム調整 
のため数1日砂〜]日分程度、動作しない場合びあ0 
ます。また、テレビ画面にディスク確認中を示す表示 
び出たときは、ディスクの状態の確認に ] 日分上か 
かる場合びあります。 

•電源を入れると、；令却のため本体内部の;令却フアンび 
回転します。 

•電源を切っていてち次のよラな場合は内部の電源び 
入っているため、本体内部の;令却フアンび回転します。 

-電源を切った後、数分間は本体内部の電源び入った状 
態にな0ます。 

•地上デジタル放送の「番組表取得設定」(一 い.接続.準備編 I 
59 ページ）を「する」に設定したときは、電源「切」 
にしていてち、番組表データが取得でをていないとさ 
や番組表データ取得時刻になると、番組表データを取 
得するため約1時間本体内部の電源び入った状態と 
なります。（受信でをる放送局びをいほど、番組表デー 
夕の取得に時間びかかります。） 

•番組表データ取得中は、本体表示部に 「 EPG 」 と表 
示されます。 

• r クイック起動設定」（一1巨4ページ）び「する（設 
定1)」または「する（設定2)」に設定されていると 
さは、電源「切」の状態か5すばや<起動でさるよラ 
にするため、クイック起動待機状態となります。その 
ため、本体内部の;令却フアンび回転します。 

-本機び目- CAS カードの内容を確認しているときは、 
本体内部の電源び入った状態とな0ます。 


ダウジ□-ドサービスについて 


•ダウン□ー ドサービスとは、地上デジタル放送および 
BS デジタル放送の電波を利巧してソフトウエアの更新 
を行ラヴービスのことです。 

•ダウン□-ド サービス によりソフトウ エアの 更新び行わ 
れるとさは、本機の電源び自動的に入ります。 

本体表示部には 「 UL 」 の表示び出ます。 

•テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えたとき 
は、「ダウン□ー ド中です」の表示び出ます。 

• ダウン□ー ドサービス中は、電源コードを抜いたり U 
セツト操作を行わないでください。 


確認•甚本 


視聴 


録画•予約録画 


再生•消去 


編集 


ダビング•管理 


ファ/ニリンク 


設定 


因つたとさは 









使用上のご注意 


HDD (八ードディスク）の取り扱いに関するごを意とお知5せ 


取り扱い上の ごを意 

本おの設置場所や取0扱いに十分な配慮び不ちしまずと、 
巧のよ5な淀巧び発をしまず。 


•HDD (八ードディスク）び故障する 

•HDD (八ードディスク）に録画した内容が損なわれる 

• 動作び中断する 

• ノイズび記録される 



上記のよ5なことを避けるため、な下のことを守って<だ 
さい。 


なのよ5な場巧には置かないで < ださい。 

.本体後面の冷却巧ファンや通風□をふさぐよラな狭 
し、ところ 

.本体前面の扉び開け5れないよラなところ 
•傾いたところ（水平に置いてください） 

•振動の激しいところ（振動や衝擊は与えないでください） 
•湿度の高いところ 
•温度差の激しいところ 

下のよラな温度差の激しいところに設置すると、 
「つゆつを（結露)」び起こる場合びあります。 

-暖房をつけた直後。 

•湯気や湿気び立ちこめている部屋に置いてあると 
さ。 

令えた場所（部屋）か5急に暖かい部屋に移動し 
たとさ。 

本機の内部につゆつを（結露）び起こったままお使 
いになると、 HDD (八ードディスク）に傷び付い 
て故障の原因になります。室内の温度変化は、毎時 
1 ぴ CUTF に保つことをおすすめします。 

ごゆびご < と 

信号び読み取れず、この製品び正常な動作をしない 
ことびあります。 

ごゆをとるには 

電源を切り、つゆびなくなるまで放置してください。 
そのままご使用になると、故障の原因になります。 

電源び入つているとをはなの点にごミち意 < ださい。 

•電源プラグをコンセントか5抜かない 

•本機を設置してある場所のブレーカーを落とさない 

•本機を移動させない 

本傑を移動させるとまは次の点にごを意<ださい。巧 
障の原因になりまず。 

•目 D (ブルーレイディスク）や DVD ディスクを取り 
出して < ださい。 

•「クイック起動設定」 （-^164 ページ）と地上デジ 
タル放送の「番組表取得設定」(一 |1.接続•華福 呂9 
ページ）をそれぞれ「しない」に設定し、電源を切っ 

た状態で （本巧の電源ランプび巧を点なを、約 2 分 

程度待ってか 6)、接続や電源プラグを抜いてくださ 
い。 

•振動や衝撃は与えないでくださし、。 


エラーメッセージが表巧された目 

• 「八ードディスクにエラーび発生しました。放送視聴の 
み巧能です。」などのエラー方ッセージび表示されたと 
对ま、 HDD (八ードディスク）び故障していることび 
お0ます。 

HDD (八ードディスク）び故障した場合、ご自身で 
HDD (八ードディスク）を交換することはでさません。 
HDD (八ードディスク）び故障してわ再生び可能であ 
れば、録画内容を巨 D - RE/-R や DVD - RW/-R ディスク 
に保をしてください。その上で、お買いあばの販売店、 
またはシャープお客様相談センター（一216ページ） 
にご連絡 < ださい。 

《本機をご自身で分解すると、保証が無効にな0まず。 

《録画した内容の修復はでさません。 
•エラー^ッセージび表示されたとを、症状によっては 
HDD (八ードディスク）を「初期化」することで改善 
されることびあ0ます。初期化のしかたについては 2 S 
ページをご覧くださし、。 

※初期化をずると、録画した内容はをて消去され 
まず。大切な録画内容は、初期化をずる前に 
BD - RE/-R や DVD - RW/-R ディスクに保巧してか 
6初期化をして<ださい。 


信電になった6 

•録画中、または予約録画中に停電になると、録画中 
の内容び損なわれることびあります。 

•録画中、停電などによ0録画停止した番組は、編集 
やダビングびでさません。録画リストに「停電など 
び起さた可能性びあ0ます。」 の乂 ッセージび表示 
されます。 

•再生中に停電になると、再生中の内容び損なわれる 
ことがあ0ます。 

アンテナ受信び弱いとまは 

•録画の際、アンテナび抜けたり、アンテナ受信び不 
良になった場合、録画を停止することびあります。 
その場合、録画リストには「アンテナ受信不良の巧 
能性びあります。」と表示されます。 

大切な録画内容は 

•パソコンと同様に、 HDD (八ードディスク）は、 
壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。 
録画（録音）内容の長期的な保管場所ではあ0ま 
せん。大切な番組、残しておさたい映像は、 BD - 
RE/-R や DVD - RW/-R ディスクにダビングして保 
を（バックアップ）しておくことをおすすめします。 

本機では HDD (八ードディスク)の容量の一部を、 
システム菅巧領域として®用していまず。 


HDD (八ードディスク）の故障による録画•録音 
内容の損失など万一何らかの不具合により、録画， 
編集されなかった場合の内容の補償、録画•編集 
されたデータの損失、な6びにこれ6に関するそ 
の化の直接•間接の損害につをましては、当社は 
責任を負いません。あ6かじめご了承<ださい。 







登録商標 


商標-登録商標など 

-本製品は、□ヴィコーポレーシヨンび巧有ずる米国特許およびその他の知的財 
産権で保護された善作権保護技術を採巧しています。 IJ バースエンジニア IJ ン 
グまたは逆アセンブルは禁止されています。 

-本機は、ドルビーラボラトリースからの実施権に基づき製造されています。 
•Dolby、 ドルビーおよびダプル D ( m ) 記号は、ドルビ-ラボラト U - ズ 
の商標でず。 

- DTS は DTS 社の登録商標です。 

• DTS-HD Master Audio | Essential は、 DTS 社の商標です。 

• Manufactured under license under U . S . Patent #' s : 已 ,4 己1,94 2: 
己，白己巨,巨 74; 己,日74,380:己,目78,7已2: 6,226,616：巨.487,巳3己： 
7,3白2,1白己： 7,272，巳已7: 7,333，曰2白： 7,212,872 S other U . S . and 
worldwide patents issued & pending . DTS and the Symbol are 
registered trademarks , S DTS - HD , DTS-HD Master Audio | Essential 
and the DTS logos are trademarks of DTS , Inc . Product includes 
software . © DTS , Inc . All Rights Reserved . 

-は商標でず。 

• " Blu-ray 3 D ’’ および^^は、 Blu-ray Disc Association の商標でず。 

• BOXL J ま、 Blu-ray Disc Association の商標です。 

• B ぶ/化 J ま、巨 lu-ray Disc Association の商標です。 

• BONUS 1/7 日か'■は、团 u-ray Disc Association の商標です。 

• Oracle と 」 ava は 、 Oracle Corporation 巧びそのモ会社、関連会社の米国 
及びその他の国における登録商標でず。文中の社名、商品名等は各社の商標ま 
たは登録商標である場合びあります。 

-は DVD フォーマット□コ■ライセンシング（株）の商標です。 

- AVCHD および AVCHDOZl は、パナソニック株式会社、ソニー株式会社の 
商標です。 

- HDMI、HDMI □ゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、米国及 
びその他の国における HDMI Licensing , LLC の商標または登録商標です。 

• この製品は Verance Corporation (ベランス■コーポレーシヨン）のライ 
センス下にある占有技術を含んでおり、その技術の一部の特徴は米国特許第 
7,369.日77号など、取得済みあるいは申請中の米国および全世界の特許や、 
菁作権および企業秘密お護により保護されています。 Cinavia は 、 Verance 
Corporation の商標です 。 Copyright 2004 -20 10 Verance Corporation 
すべての権利は Verance び保有しています。 U バース-エンジニアリングあ 
るレは逆アセンブルは禁じられてレます。 

本機でほ用しているソフトウェアの 
ライセンス情報 

ソフトウェア糧成 

本機に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当社または第兰ちの菁作権 
びを在する、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成されています。 

当社開萬ソフトウェアとフリーソフトウェア 

本機のソフトウェアコンポーネントのうち、当社び開発または作成したソフト 
ウェアおよび付帯するドキュメント類には当社の着作権び存在し、著作権法、 
国際条約およびその他の関連する法律によって保護されています。 

また本機は、第兰ちが着作権を所有しフ U - ソフトウェアとして配布されているソ 
フトウェアコンポーネントを使巧していまず。それらの一部には 、 GNU General 
Public License 似下、 GPL)、GNU Lesser General Public License (な下、 
LGPL ) またはその他のライセンス契約の適巧を受けるソフトウェアコンポーネン 
卜び含まれています。 

ソースコードの入手方ミ去 

フ U — ソフトウェアには、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する 
条件として、そのコンポーネントのソースコードの入手を可能にすることをホ 
めるをのびあります。 GPL および LGPL も、同様の条件を定めています。こう 
したフ U - ソフトウェアのソースコードの入手方法ならびに GPU LGPL およ 
びその他のライセンス契約の確認方法については、攻下の WE 日サイトをご覧く 
ださい。 

htt 日:// www.sharp.co.jp/suDport/av/dvd/source/download/index.html 
(シャープ GPL 情報公開サイト） 

なお、フ U — ソフトウェアのソースコードの内容に関するお問合わせはご遠慮 
<ださい。 

また当社び所有権を持つソフトウェアコンポーネントについては、ソースコー 
ドの提供対象ではありません。 

謝辞 

本機にはけ下のフ U - ソフトウェアコンポーネントが組み込まれています。 

• linux kernel • uClibc • OpenSSL • modutils • DirectFB 

• zlib • busybox • bash • freetype • libjpe 呂 

• libmpe 呂 2 • libxm に • libpng • libsysfs • mtd / jffs 2 

• ncurses * Webkit • cairo ♦ icu • fitk 

• curl • 呂 iflib • NanoXML ( zlib / lib 日 ng licence ) • libav 


* org . apache . oro . text.regex (Apache licence v 2.0) 

* Droid Sans Japanese font (Apache licence v 2.0) 

* Droid Sans Fallback font (Apache licence v 2 .0) 

- LibPThread , Libstdc ++, Lib け ( GPL ) 


本機でほ用しているソフトウエアの 
ライセンス表示 

ライセンス表示の義務 

本機に組み込まれているソフトウェアコンポーネントには、その著作権ちびラ 
イセンス表をを義務付けているちのびあります。そうしたソフトウェアコンポー 
ネントのライセンス表示を、け下に掲示します。 

OpenSSL License 

This product includes software developed by the OpenSSL 
Project for use in the OpenSSL Toolkit . ( http ;// www . openssl . org ) 
この製品には OpenSSL Toolkit における使用のために OpenSSL プロ 
ジェクトによって開発されたソフトウェアび含まれています。 

Original SS し eay License 

This product includes cryptographic software written by Eric 
Young ( eay @ cryptsoft . com ). 

この製品には Eric Young によって作成された暗号化ソフトウェアび含ま 
れてレまず。 

BSD License 

This product includes software developed by the University of 
California , Berkeley and its contributors . 

この製品には力 U フォルニア大学バークレイ校と、その寄与ちによって開 
謂されたソフトウェアび含まれています。 

この製品では、シャープ株式を社び表示画面で見やすく、読みやずくなる 
ように設計した LC フォン ト （複製禁止）び搭載されております。 LC フォ 
ント、 LCF 0 NT 、 エルシーフォント及び LC □コマークはシャープ株式を 
社の登録商標です。なお、一部 LC フォントでないちのち1ま用しています。 


商標 • 登録商標 








放送の種類 


放送の種類について 


地上デジタル放送 


高画質-高音質な、デジタル放送です。 

ただし、録画やダビングに制限びある放送ちあ0ます。 


BS デべタル放;关 デジタル放送の特徴 

U ご^ ノご,人 従来のアナ□グ放送にくらべて、高画質•高音質なテレビ 
巧 W A l i i 脳び楽しめます。 

110度 CS デ パ タル放巧 が A 静止画や文字によって、さまざまな情報を提供する放送で 


軍^ 番組表 I デジタル放送から送られて<るま組表データを表示さ 
せて、選局や録画予約などびでさます。 

HD / SD 放;关 I デジタル放送には八イビジョン放送 （HD 放送）と、スタ 
ンダード放送 （ SD 放送…従来画質の放送）びありまず。 

字幕 ] 映画などのま組では、字幕び放送されます。 

ヌ又ち向サービス I クイズ番組に参加したり、アンケートに答えた 0 する 
ことびでをます。 


衛星デジタル放送の専用サービス 


自動仮視聴サービスについて 

• 有料で提供される BS デジタル放送または11日度 CS デジタル放送をご覧になる場合は、受信契約が必要です。 

ただし、放送事業ち（チャンネル）によっては巨- CAS カードを使い始めてか5—定の期間は視聴でをる場合がありまず。（仮 
視聴期間といいまず。）これは、契約促進を目的としたヴービスでず。 

お客様が別遠に契約を行わない場合は、放送事業者のミ夫めた仮視聴期間を過ぎまずと、番組が視聴でをなくなります。（録 
画ちでさません。） 

• 有料放送を本機で視聴-録画ずるには、契約済みの B-CAS カードを本機に挿入しておく必要がありまず。 


(有料放送は、未契約の B-CAS カードでは視聴*録画が行えません。）（一 

ご案内チャンネルの表示 

• お客様が未契約の有料放送を選局したとき、「視聴ずるには契約登 
録が必要」である旨の案内表をと共に、契約をご案内する番組へ 
の切換えを促す画面が表示されることがあります。 







放送の種類について 


デジタル放送のその他の特徴 


臨時放送（臨時編成サービス） 

• スポーツ中継などで、臨時に行うマルチチャンネル放送です。 

イベントリレーサービス 

• スポーツ中継の延長時などに、別チャンネルで続きを放送 
するサービスです。本機は BS デジタル放送を予約録画し 
ていた場合、延長された番組を自動的に追従します。（地 
上デジタル放送は、マルチチャンネル内でイベントリレー 
放送された場合のみ自動的に追従しまず。） 

緊急警報 放送 

• 地震などの際の緊急警報放送です。 


7ルチビューサービス 

•一つの番組の中で、カメラアングルを変えて最大 3 つの映像 
が放送されるサービスです。視聴設定画面で切り換えまず。 

ブックマーク 

• コンテンツ画面にブックマークが表示されているとさは、そ 
の情報を登録しておを、後でブックマークを一覧表お、選択 
して、関連チャンネルを呼び出したりすることがでさます。 

ボード（掲示ネ反） 

• プラットフオーム (スカパー / e 2 ) 単位でいろいろなヴー 
ビス情報の案内がボード（掲示板）に表示されまず。詳し 
くは16巨ページをご覧ください。 



デジタル放送で視聴*録画でをる番組には、コピー制御信号が含まれていまず。 

コピー制御信号の種類やデジタル放送を録画できるディスクについては、45、47、13呂、183〜189ページをご覧く 
ださい。 


■コピー制御信号について 

デジタル放送で視聴•録画できる番組には、 ] ピー制御信号び含まれています。 
録画可能 ：制限なしに録画•ダビングび可能です 

録画禁止 ：録画でさません（視聴のみ） 

1回だけ録画可能：録画できますび 、 HDD (八ードディスク） 
か日目 D (ブルーレイディスク）または 
DVD などへダビングすると HDD のデー 
夕び消えます（ムーブ） 

ダビング]0&1 :録画でをます。 HDD から臣 D または 

DVD などに目回までコピーでをます。 
10回目はコピーではなく、移動（ムーブ） 
となり、 HDD か5はデータび消えます 
《 ] 外部チューナーを経由して HDD (ハードディスク）に録画し 
たデジタル放送の番組は、「ダビング10」の番組であってち 
n 回だけ録画可能」の番組となります。そのため、 BD また 
は DVD にダビングすると 、 HDD (バードディスク）のデー 
夕び消まされ、移動（ムープ）となります。 

■巨- CAS 力ードについて 

B - CAS カードは必要なときだけ巧を差しする 

-必要しツがに抜さ差しすると故障の原因となることびあります。 

-巨- CAS カードの中にはに（集積回路）び内蔵されています。巧 
り曲げた0、大さな衝撃を加えたり、端子部に軸れないよラご注 
意ください。 

-本機に差し込むとさは r 逆差し込み」や「裏差し込み」とならな 
いよラ、方向にを意して確実に差し込んでください。 

-デジタル放送の画質は常に一定で劣化することはありません。こ 
れは、デジタル方式で録画やダビングする場合ち同じです。この 
ため、放送局は数字データを暗号に置さ換え、録画やダビングで 
さる回数に制限をかけて送信していま 
す。この暗号は本機では解読でをない 
よラになっていて、臣 - CAS カードび 
暗号を解<鍵の役割をしています。 


B-CAS (ビーキャス)力ード 



デジタル放送を見るには、 B - CAS カード 
を本機に差し込んでおく必要びあります。 
※有料放送は、視聴契約しないと視聴で 
きませか。 


■ 「ダビング10」について 

• ダビング10とは、従来「1回だけ録画可能」であったデジタル 
放送番組を、レコーダー自身に内蔵しているチューナーで受信し 
て内蔵八ードディスクに録画したものに限り 、 BD (ブルーレイ 
ディスク）または DVD ディスクなどへ日回までコピーができ、 
10回目は移動（ムーブ）となるコピー回数を緩和した機能です。 

• デジタル放送番組のすべてがダビング10になるわけではあり 
ません。 

• テレビなど、他の機器より映慷•音声コードを巧いて入力した 
場合は、「ダビング10」の番組であってち ri 回だけ録画可能」 
の番組として録画されます。 

. ダビング10の デジタル 放送番組は、 CPRM または AACS など 
のコンテンツ保護巧術に対応した録画機器および録画用 DVD 、 
BD を使用したとさに録画が行えます。本機は CPRM および 
AACS コンテンツ保護技術を採用しています。 

《 CPRM Content Protection for Recordable Media ) とは、 
デジタル放送番組に対するコンテンツ保護技術の一つです。デジ 
タル放送番組を録画*再生ずる場合は、磯器および DVD ディス 
クびこの技術に対応していることが必要でず。 

《 AACS (Advanced Access Content System ) とは、コンテ 
ンツ保護技術の一つでず。デジタル放送番組を BD ディスクに 
録画.再生する場合は、機器および BD ディスクがこの技術に 
対応していることが必要です。 

■用語の解説 

•コピー ：オリジナルの映像を残したまま複製が可 

能なことです。 

•移動（ムープ） ：八ードディスクに録画した番組の保存場 

巧を変える（移動する）ことでず。（移動 
後は、八ードディスクに録画されていた 
番組は自動的に消去されまず。） 

• 1回だけ録画巧能：放送番組から1回だけ録画でをることで、 
コピー（複製）はでをません。（ダビング 
すると移動（ムーブ）となります。） 







各部のなまえ 


各部のなまえとおちな機能 


本巧即面 


録画ランプ(ホ）（一5日、巨1、7呂、15日ぺージ） 

. A — ドディスク / B □への録画中/予約録画中に点灯します。 -1 
- BD または DVD へのダビング中に点灯します。 


HDD ランプ(一31、58、巨1、72、87、15百ぺージ) 

- HDD (八ードディスク)モードに切換時►白点灯 
- HDD(A —ドディスク)再生中►青点灯 
- HDD ( A - ドディスク)へ録画中►オレンジ点灯 
- HDD り\ードディスク)へダビング中►オレンジ点灯 


リモコンま巧部(一18ぺージ ）一 I 


巳 D / DVD ランプ（一31、58、87ぺージ） 

-巳 D / DVD モードに切換時►白点灯 


電源ボタン（一29、31ぺージ） 本巧表示部 

• 電源ボタンを已秒 m 上押しつづけると （一15ぺージ) 
ェコモードが「入」になります。 I 


-巳 D / DVD ディスク再生中►青点灯 

‘巳□ディスクへ録画中►オレンジ点な 

‘巳 D / DVD ディスクへダビング中►オレンジ点巧 


)(0 


汤画 j - g 止|— 


重(肪0宙兰 


]1〇© 


ン^防づ g 



電源ランプ(一31ぺージ) 

-電源切のとさはランプが 
ホ点灯、電源入のとさは 
緑点打し ます。 


I トレィ開/巧ボタン（一25ぺージ) 

HDD / BD ボタン 

- HDD (ハードディスク)または BD / DVD の 


操作モードの切0換えをします。 


I ——放送切換ポタン/選局 V ボタン/選局 A ボタン 

-放送、チヤンネルの切り換えをします。 

録画/録画停止ボタン 
(一58、5白、巨1ぺージ） 


再を/再を停止ボタン 
(一扫百、102〜104ぺージ) 


本は前面（扉巧） 

リセットポタン（一1日2ぺージ） 

-操作を受け付けなくなったとさは、先の細いもので押します。システムびリセットされまず。 


扉の開けかた 

扉に指をかけて、 
手前に引いて開 
けます。 




巧ち'’ 

'.宙よ 

録画- 

..巧止 

> 

■ 

〇 

■ 





目- CAS (ビーキャス）カード(付属品） 

(一30ぺージ、 h .接続.準備編13、36ぺージ) 


B-CAS (ビーキヤス)力ードス□ツト 
(一30ぺージ、 U . 接続•準備編137ぺージ） 


ぉづ 航へ 



ディスクトレイ 
卜2己ぺージ） 


r アクオス純モード J [クアト□ジ純モード J について 


ファミ U ンク対応のシャープ製テレビ「アクオス」「アクオスクアトロ 
ン」と HDMI ケーブルで接続し、ファミ U ンク機能を使用するための 
設定をしているとき(一1 1.接扇'準面 ■■ 24ページ)、本機の HDMI 端モ 
から「アクオス」「アクオスクアト□ン」に最適な画質で映像び出力 
くでネ^る含長71" 

-出力されている映像モードの確認は、「画質調整」(一173ページ） 
をご覧 < ださい。 


本付後面は別冊の取扱説明書 LL 接続 • 準備編 116 ぺージをご覧ください 




本な:表示部の動作表示例 


各部のなまえとおちな機能 



本巧表示が 


選局時（停止時） 

地上デジタル放送選局中 



例：地上デジタル臓己2チヤンみ膽局時 
日 S デジタル放送選局中 



]] 0度 CS デジタル放を選局中 

r [ 非曰 I 

ケーブルテレビ （CATV) 放送選局中 

r R-C 5 3 I 

が部入力選択中 CL1) 


ソフトウエア更新（ダウン□ー ド）中 

「叫表示 _ 

丑し I 

-ソフトウてアの更新データや放送局 
の周波数変更などのデータを取得中 
に表示されます。 


再生-録画時 


カウンター表示 

[日卜合3り弓 


チャプター表示 



CD 再生時トラック表示 

い 己31 


•録画時は、放送局、が部入力び表示 
されます。（録画用） 


ディスク巧量 

時間表お 

r I' 日巧 1 

例：残量]0時間23分のとき 
-残量時間び] 00時間以上の場合は、 
「分」は表示されません。 


エコモードロ J 時 _ 

I £「曰 ] 

メニユー画面の操作時 

「MENU」 表お 



• 画面操作を斤ラホーム画面、番組表、 
録画リスト、視聴設定画面などを表 
示しているとをに表示されます。 

放を局との通信中 

「DATA」 表示 

r jjHizH 1 

香組表のデータ取得中 _ 

電モ番組表データ取得中表示 

[训 ] 


準備中 { コンセント差込を ) 



エラー 表おにつ いて 

-エラー表示については206ぺージをご覧ください。 


ダウジ□ー ドサービスについて 

•電源が切れた状態でち、地上デジタル放送および 
目 S デジタル放送の電波を通して本機の機能を改善 
させるソフトウェア更新サービスを行ラことができ 
ます。このサービスをダウン□ー ドサービスといい 
ます。（一177ぺージ） 

•ソフトウェアのダウン□ードサービス中は、本機の電 
源び入るため、冷却フアンび回転し、本体表示部に 
「]]し」の表示が出ます。また、テレビ画面に「ダウ 
ン□ー ド中です」の表示が出ます。 

•ダウン□ー ドサービス中は、電源コードを抜いたり 
リセット操作を行わないでくださし、。 


時計を表示をせるには 

時計表示 

[ rm 曰の I 

時計び設定されていないときは表おとなり 
ます。 


•「電源オフ時計表示設定」（一176ページ）を「する」に 
設定している場合は、電源を切ると時計び表示されます。 
(番組表データ取得中は表示されません。） 

本巧表示部のパックライト、 HDD ランプ 
や BD / DVD ランプを消したいとまは 

•ホームメニューから「設定」一「機能切換」一 
「液晶設定」（一176ページ）で設定してください。 


次ぺージへつづ< 〇 


















各部のなまえとおちな機能 


U モ3ン 

-本機のリモコンは、本機と国内メーカー11社のテレビを操作することびできます。 

-工場出荷時は、シャープ製デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」び操作でをます。それしツ外のテレビ 
を操作するとをは、「テレビメーカー指定」(一 |1.接続.準備編 I SO ぺージ)を行ってください。 



トレイ閲/巧卜25ぺージ) 

-ディスクトレイを開/閉 


画面表示 (^53 ぺージ） 

-ディスク情報や残量などを確認 

を組眉巧(一34ぺージ） 

巧送切巧(一32、58、62ぺージ) 
遇局卜32、34、58ぺージ） 


かんたんメニュー(一23ぺージ） 

録画 

厚止(録画厚止） 

卜58、59、61ぺージ） 

再を操作にほうボタント88、102~104ぺージ） 

-再生操作部の停止ボタンは再生を停止させるポタンです。 

ま組表で約卜36、38、62ぺージ） 

ホーム （一 20ぺージ） 

録画 y ストト82、86、88、118ぺージ） 

-録画済みの番組を一覧表示 


HDD/BD 卜44、57、87ぺージ） 

- HDD (八ードディスク)または日 D/DVD の操作モードを切り換え 

义字サイズ 

-ホームメニュー、電モ番組表、録画 IJ スト、予約 U ストなどの夕字サイズ変更 
卜17己ページ） 

ミ夫定力ーソル媛了戻る（^20ぺージ） 

-ホームメニューなどの設定画面を操作 

青赤緑黄(カラーボタン） 

(一38~43、62~72、82~86、119、121、142~142ぺージ) 

-機能メニューや連動データ放送の画面で操作 






各部のなまえとおちな機能 


■ テレビを操作するとを 

国内メーカー11社のテレビを操作でをるボタンです。 
-テレビを操作するには、「テレビメーカー指定」 

(- |1.接続.準備編 1 so ページ)び必要です。 



消ま{一78、79、114、128、149ぺージ） 

-録画したタイトルなどを消去 

入力切巧（レコーダー用/黒ボタン）卜33、61、146ぺージ） 

3巧入カト33ページ） 

-デジタル放送をチャンネル番号で還局 

テレビ/データ（一32ぺージ） 

ディスク巧量(一54ぺージ） 

- HDD(A- ドディスク)または己 D/DV □の残量を表示 

チヤンネル•巧字{一 32、33、111、149、179ぺージ） 

-チャンネルの選局、数字の入力や文字入力 

音青{一 35、105ぺージ） 

字幕卜35、106ぺージ） 

データ連動{一 34ページ） 

-連動データ放送の呼び出し 

ポップアップメニユー(一97ぺージ） 

-己 D のポップアップメニユーや DVD のメニユーを表示 

視聴設定卜35、り0ページ） 

-再生状態の表示と再生方法の設定 

ネットワーク 

. ネットワークに本機を接続し、シャープ製レコーダーの HDD 巧に記録されてい 
る動画を本機か!5再生ずることができまず。ソフトウェア更新により操作で走 
るボタンでず。 

詳しくは、シャープサポートホームぺージ 

(http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/) で順巧お知らせいたします。 


: 夕ぺージへつづ < 〇 







各部のなまえとおちな機能 


電池の入れかたと操作轟囲 


①裏ぶたを開ける 


この部分を軽く押しなびら、 
矢印の方向に减ブます。 



③付属の乾電池〈単3形 X 2個〉 

を入れる 

•収納部の受の向をにを意し、表示どおりに正しく入 
れて < ださい。 



新しい乾電池に交換する際は、アルカ U 乾電池をご 
使用 < ださい。 



リモコンの操作節囲 



C ゾま意巧電池使用上のごを意 j 

乾電池は誤った使いかたをずると、液もれや破れつを起こずこ 
とがありまずので、次の点につしで特にごま意ください。 

•乾電池のプラス®とマイナス©を、表示のとおりに正しく 
入れてください。 

•乾電池はショートさせたり、巧電したり、分解したりしな 
いで < ださい。 

• 乾電池は種類によって特性び異なりまず。 

種類の違ラ乾電池は遲ぜて使用しないでください。 

•新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでくだをい。 
新しい乾電池の寿命を短< したり、ちい乾電池か5液びわ 
れるおそれびあります。 

• 乾電池が使えなくなった5… 

液びをれて故障の原因となるおそれちありますのですぐ取 
り出して<ださい。また、をれた液に触れると肌び荒れる 
ことびあ0ますので、巧でふさ取るなど十分を意してくだ 
さい。 

• 不要となった乾電池を廃棄ずる場合は、各自治体の指示（を 
例）に従って処理してください。 

麵軍^ 

• リモコンには衝撃を与えないでください。 

• リモコンのふたに強い力を加えないでください。故障の原因となる 
恐れがあります。 

• リモコンを、水に濡ちしたり湿度の高いところに置いたりしないで 
ぐださい。 

• 乾電池を入れ換えたとき、リモコンび正しく動作しないことがあり 
ます。このよラなときは、乾電池をいったんリモコンかち取りがし、 
己分じ(上たってかち入れ直してください。 

• 本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっていると、リ 
モコンが正しく動作しないことがあります。照明または本体の向き 
にご注意ください。 

• 付属のを電池は、巧管状態により巧期巧で消巧ずることがありま 

す。 早めに新しい乾電池と交換してください。 

(寿命は通常6力月〜1年が目まです。） 

• 長期間使用しないときは、乾電池をリモコンかち取り出してくださ 
い。 

•長時間（約1日）電池のない状態が続いたときは、「リモコン蚕 
号」(一 |1 .接続•準備編 l si ぺージ）や「テレビメーカー指定」 
(一 |1 .接続•準備編 |50 ぺージ)がリセットされますので、設定し 
直してください。 





ホーム画面の ffi いかた 


ホームとは、本機の操作や設定を行うことびできるメニュー画面です。 


ホーム画面表示例 



I ——ホームメニュー項目 
-機能選択メニュ ー 

参ホームメニュー項目により変わりまず。 
機能選択メニューのない項目ちありまず。 

h - 機能別選択.設定項目 

•機能選択メニュー項目により変わります。 


操作ガイド 

♦ガイド表示は U モコンで操作ずるとをのボタ 
ンと操作のしかたをお知らせします。 

♦画面によっては、このほかに「青」や「ホ」 
などのカラーボタンで選べる機能び表示され 
ます。 


r 設赴の r 機能切換」一 r 文字サイズ設赴でホーム画面の文字の大きさを変えることができます。 

文字サイス’' 

U モコンのろで、文字の大ささを変えることびでをます。 


ホームメニュー項目について 


1 Q 再生•編集 

r 録画リスト」で録画済みの番組 （「HDD」 または 「BD/DVD」） を一覧表示します。録画した番組 
を選んで再生でをまず。録画リストか!5 r 機能メニュー」で編集なども行えまず。 

◎予約 

録画予約の設定や、予約内容の確認がでをまず。 

:聋ダビング 

下記のダビングがでをます。 

- HDD 一 BD/DVD 
-巨 D/DVD 一 HDD 

チヤンネル 

録画(視聴)したし娜送、チャンネルを選局したり、外部入力に切り換え5れます。 

呂設定 

放送視聴や録画、その他本機を使ラための各種設定がでをます。 


iBk お知らせ 


放送局から送られてくるメッセージや、日- CASA- ドに関する情報などび見られまず。 

ホ読の受信メッセージびあるとさは、ホームメニューのお知らせ表示び「 Iff」 （NEW マーク 
びつさます）にな0まず。 


nr ぉ知5は 


ディスク 営 巧 歸画;ちみの日 D • DVD ディスクの保護や DVD のフアイナライズ、日 D • DVD ディスクの初期化が 
でさまず。 


わ消ま 



_ダ_ 


ホーム画面のあ b まし 


ホ-ム 


確認.薑本 


視聴 


録画•予約録画 


再生•消去 


編集 


ダビング•管理 


ファ/ニリンク 


設定 


固つたとさは 


録画した番組の中か5選んで消去したり、録画した番組をすべて消去することがでをます。 






ホーム画面の使いかた 


SHARP 

V_> 


お知5せ 

ホーム画面を表示後約1分間何ち操作をしないと、画面は自動的 
に消えます。 

ホーム画面び表示されない場合は、「故障かな？と思ったら」 
(一 205ページ）をお読み<ださい。 


テレビと本機の準備をします 
(30 〜31ぺージの手順1〜3を 
行います） 

ホーム画面を表示させます 

トム I を巧す 




•おスク b おの5せ居 E 定&チ村 a レ々ダビング|0 たお宏 




再ちするディスク 


ホームメニュー項目を選んで決定します 


ega で選び@を巧す 

(例：「設定」を選んだとさ） 

らチャンネル 


k ぉ巧 6 t 


逛 r 苗クご 

録国樓能段を 


さ5に項目を選んでミ夫定します 


(joj) で選び@を押す 


(例 

■ 

h ぉ ; 


•録画機能設定 LI—「HD/MN 録画画質設定 J を選んだとき) 


5は&チが ル 

=[0当 y 因'ご 
I 没酉 SMS 战_ 


I ■口!式 ES 阿] 2ホ ]I 

-ホこムメニューで別の項目を選択したいとを 
は^を押します。 

設定します 

-設定ちまは項目により異な D ます。操作ガイ 
ドに従って設定してください。 


ヒント 


戻る 


を押すと、前に戻ります。 


設定を終了します 

〇を巧す 


ホーム画面表巧時の操作方る 



の一 

I . □ 


覆’ 

麗 I 茄〇青 S 
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ホーム画面の使いかた 



- r 機能別選択•設定項目」は「機能選択ニュー」により表示される内容び変わります。 

-ホームニューの表お内容は蜜更される場合びあります。 

-「ホーム」一「設定」一「機能切換」一「文字サイズ設定」175ページ）により、表示される内容び異な0ます。 


ホームメニユー項目 

機能選択メニユー 

機能別選択-設定項目 

ぺージ 

再生•編集 

— 

HDD 

SI 〜 



BD/DVD 

132 

@予約 

胃予約設定 

予約リスト 

77 

キーワード自動録画設定 

67 


■巧址 1 地上デジタル 

最新上書を録画設定 

69 


GO BS デジタル 

番組表予約 

62 


GO CS デジタル 

曰時検索 

39 


2 外部入力 

ジャンル検索 

40 


特徴/キーワード検索 

40 



曰時指定予約 

71 

#(をダビング 

— 

HDD 一 BD/DVD 

141 


巳 D/DVD 一 HDD 

144 

町 a チヤンネル 

地上デジタル 

GO BS デジタル 

GO CS デジタル 

2 外部入力 

各チャンネル（放送局） 

32 〜 33 


外部入力 (L1) 

33、已し14已 

設定 

E|l 録画機能設定 

各項目は各種設定ページをご覧ください。 

169 

94映像•音声調整 


171 


夕 ま屯、-省エネ 


17已 


Q 機能切換 


17已 


よ 視聴準備 


176 


ご]初期化•更新 


177 

お知5せ 

— 

受信メッセージー覧 

1巨已 



ボード 

166 



受信機レポート 

166 



B-CAS 力ード番号表示 

166 

•■ディスク管理 

— 

ディスク保護 

113 



フアイナライズ 

1已2 



ディスク巧期化 

28 

お消ち 

も P タイトル還択ミ肖去 

HDD 

BD/DVD 

11已 


グ/タイトルをミ肖モ 

HDD 

BD/DVD 

116 


お知5せ 


I — 頂目-質 


確認•基本 


視聴 


録画•予約録画 


再生•消去 


編集 


ダビング•管理 


ファ/ニリンク 


設定 


固つたとさは 



かんたんメニコ 


かんたんメニューの巧いかた 



本機の再生や録音など基本的な操作を画面を見なび5操作することびでさます。 


かんたんメニユー画面表巧例 


録画ずる- 

ライプ画面で録画することびでをます。 

で約す々- 

番組表び表示されます。 

予約を確認する- 

予約 U ストび表示されます。 

再生ずる- 

録画 U ストび表示します。 

ダビングする- 

録画 U ストび表示されます。 

消去する- 

録画 U ストび表示されます。 

終了する- 

かんたんメニューを終了します。 

音声ガイド- 

な)(入状態を表しています。） 

M (切状態を表しています。） 



録画ずる 


HDD のみ 


予約ずる 


|HDD のみ 


予約を確認ずる 


再生ずる 


ダビングずる 

消去ずる 


|HDD のみ 


終了する 
音声ガイド 


見ている番組を録画します。左ちボタンで選局びでをます。 

-ま組終了まで自動的に録画します。 

番組表で予約したい番組を選んで予約します。 

-かんたんメニューでは、延長予約は自動的に「入」とな D ます。 

-「今回のみ予約」、「毎回予約」を選ぶことびでをます。 

予約 U ストで予約を確認します。 

-予約取 D 消し/変更画面で変更することびでをます。 

録画 U ストで再生したま組を選択して再生します。 

-「最初から再生する」、「つづをから再生する」を選ぶことびでをます。 

タイトル U ストからダビングするタイトルを選んでダビングします。 

-ダビングを追加することをできます。 

消ち U ストから消去したい U ストを消去します。 

-消去を追加することちでをます。 

かんたんメニューを終了し通常の再生画面に戻ります。 

音声ガイドの ON ゆ） （入） /OFFj：C (邸を設定します。 

-初期設定は ON づ》で、かんたんメニューを選ぶと音声ガイドち開始します。 


I お知5せ I 

•再生中、ダビング中、ま組表表示中、ホーム画面表示中、録画 U スト表示中は、かんたんメニューび表示されません。 
再生を停止するには I I を押してください。 

ダビングを停止ずるには p /1 を吕回巧してください。 

_~*«7 

心番組表やホーム画面表71^中は、广、を押し、画面を終了してから、かんたんメニュー画面を表示させます。 
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かんたんメニューの使いかた 


かんたんメニユー画面表巧時の 
操作方法 



1 テレビと本機の準備をします 
(30 〜31ぺージの手順1〜3を 
行います） 


2かんたんメニュー画面を表示させまず 

pi を押す 


操作したいメニュー項目を選んでミ夫定 
しまず 




-別の項目を選択したいとをは矜を押します。 
前の画面に戻 D ます。 


5終了するとさは 

-「終了する」を選びます。 

ヒント 

-^を押すと、前に戻りまず。 


, 












かんたんメニューの使いかた 


録画する 


HDD のみ 

1 

1 


■ 


再生する 


(| 〇 9 で番組を選び、©を押す 


お 

_ 詔す為離 

•ド邱 

"■■〇が OM/Of f 

録画を止めるときは、を2回巧します。 


モ約する 


fio|3 で番組表か 5 予約する CH と 
時固琴を！が…®—到甲ず 
Qoi) で予約内容を選び、©を巧ず 


おポさン4押して < だか， ^ 

- 予巧の石な， ■« しで. 

•■ fl-TK SB ポタン $)B しでくだ古い. 

§_!■■« ィト. ON/OfF 

予約び完了すると放送画面になります。 


モ約を確認する 


GQD で予約リストから確認する 
予約を選び、©を巧す 



変更したい予約を選択すると、「予約取り 
消し/変更」画面び表ちされます。 


-終了するとさは、‘訂を巧します。 


10 苗りで再生ずるメディアを選び、@を巧ず 

2 008 で録画リストから再生する番組 
を選び、©を押す 

3 0 〇 1) で再生方法を選び、©を巧ず 



S まし C い夕 " f •トルを 
a がして，み左ポ S ン S 
#して<だ舌ぃ， 


•■….ゆ 黨齋菊がだな、 

§_!•■かド 0"/0f F I_ _ 

再生を止めるとさは、|1引を巧してくださし、。 


ダビングする 


(1 〇|)で録画リストからダビング 
するタイトルを選び、©を巧す 

doi ) でダビングちまを選び、©を押ず 



タビンヴしたい S イトル S 
SR して.み左ボ«ン« 
#して <ださい， 



ダビングを途中で止めるとさは、を 
2回押してください。 


消去する 


10^0 で録画リストから消去ずる 
番組を選び、辑)を巧す 

2 ® で消去方法を選び、©を押す 

(•^二:^_ —1" 誦 I 消去する I -1 

表の) ，け •*" I 

。仆ル ，I 

■巧— 」 


^ちしたい否イトル无 
1巧して. 9主ボ S ン S 
#して<ださぃ， 


■■か卜’巧 I *しでがミい‘ I 悼满為;るし滞記. 

I tl ■■か… H/Of f I I II 

消去び完了すると放送画面に戻ります。 



























ディスクの挿入 


イスクの入れかた-出しかた 


BD (ブルーレイディスク）や DVD ディスクの入れかたと取り出しかたです。 


電源 開グ月 

(。。。, A , 



お知5せ 

-本機にディスクを入れる前に、「本機で使えるディスクについて」 
(一184ページ）をご覧ください。 

-新品の目 D - RE /- R ディスクを挿入したときは、自動的に初期化び始 
まります。 

詳し<は「ディスクを初期化する」（^呂7ページ）をご覧<ださい。 
- DVD ディスクにダビングする前に、録画フォーマットや初期化につ 
いてご確認ください。卜27、28、170、1日3、1日已、18已ぺージ） 
-新品の DVD - RW ディスクを挿入したときは、自動的に VR フ ォー 
マットで初期化び始まります。初期化び完了したら、録画可能にな 
ります。 DVD - R ディスクを VR フ ォー マットで初期化したあとは、 
ビデオフ ォー マットで初期化し直すことはでさません。 

-ディスクトレイにセットで去るディスクは1枚です。2枚し乂上セッ 
卜すると、故障の原因となります。 

•] 回の記録（ダビング）の最長時間は1吕時間です。 

日 D - RE /- R 、 目 D-RE XL/-R XL の記録時間については51ぺージ 
をご覧ください。 

-記録（ダビング）でさる番組数 
巨 D : 200番組 
DVD ディスク： 9目番組 


ディスクの持ちかた 


光っている面に手を触れないよラに持ってくださ 
し、。指紋などびつくと、ダビングや再生びでをなく 
なる場合びあります。 




ディスクに紙やラベル、シールなどを貼らないでく 
ださい。 


ディスクの入れかた 


本機の電源を入れます 

0を押す 

ディスクトレイを開けまず 

[Tl または本体のトレイ開/閉ボタンを巧す 


トレイ開/閱ボタン 



^ディスクトレイが開さます。 

•トレイび開くまでに時間びかかる場合びあり 
ます。 


ヒント 


電源び切れているとをにトレイ開/閉ボタンを押した場さ、 
電源び入り、ディスクトレイび開をまず。 


3ディスクトレイにディスクを置をます 

印刷面 



ディスクトレイ 


-印刷面を上にして置をます。 

-両面記録のディスクは、ダビングまたは再生 
したい面を下にして置をます。 


:夕ぺージへつづ< 〇 








ディスクの入れかた-出しかた 


4ディスクトレイを閉めまず 

m または本体のトレイ開/閉ボタンを巧す 


ディスク （ BD - DVD - CD ) の取 
り巧いに関するごを意とお知らせ 


^ディスク ト レイが閉まります。 

-ディスクの読み込みを行いますので、しばら 
くお待ちください。 

-新品の BD - RE /- R 、 DVD - RW /- R ディスクを 
挿入したとさは、録画するための準備「初期化」 
び自動で始まります。 


ヒント 

挿入すると自動的にニュー画面び表示されるディスクちあ 
ります。画面の指示にしたびって操作してください。 

巨 D ビデオや DVD ビデオ、音楽巧 CD など再生専用ディス 
クを挿入したときは、自動的に再生び始まりまず。 


ディスクの出しかた 


ディスクトレイを開けまず 

T ] または本体のトレイ開/閉ボタンを巧す 


トレイ開/閉ボタン 





づ 

-1 


ディスク（巳 D - DVD . CD ) の取0 
巧いはていねいに 


-記録面（再生面）には手を軸れないで<ださい。 



ディスク（巳 D - DVD . CD ) のお手 
入れについて _ 

-ディスクについた指紋やちれを落とすとさは、柔らかい 
巧でディスクの中むか5外側に向かって軽く巧去取るよ 
5にしてください。ミちれびあるとディスクの再生時に音 
巧びしたり、画像び乱れる場合びありまず。 

〇 X 


づ> ディスクを取り出す 


I お知5せ I 

. ダビング中は、ディスクトレイび開をません。停止させてか6操作 
してくださし、。 


ディスク（巳 D - DVD . CD ) のな管 
のしかた 


ディスクのケースに入れ、 
立てて保管して < ださい。 



直射曰光の当たるところや 
熱器具などのそば、湿気の多し、と 
ころは避けて保管して<ださい。 



ミちれびひどいとさは、水でかし湿5せた柔5かい布で軽 
く拭さ取り、乾いた巧でか5ぶさして<ださい。 

シンナーやベンジン、アナ□グ式レコード盤用のク I 」一 
ナ ー、 静電気防止剤などは絶対に使巧しないでください。 
ディスクを傷故る原因とな0ます。 


ディスクの再をで音满びした0、 
画像が乱れるときは _ 

-ディスクの記録面に、傷やちれび無いかお確かめください。 

-ディスク読み取り部にコやほこりびたまると、音飛びした 
0画像び乱れて見える場合びあ0ます。ディスク読み取り部 
にたまったコ‘ミやほこ0び原因の場合、推奨のレンズクリー 
ナーを使用することで症状び改善される場合びあります。 
ただし改善効果は必ずあるといラわけではありません。レ 
ンズク U —ナーを使用してち症状び改善されない場合は、 
お買い上げの販売店またはシャープお客様相談センター 
(-216 ページ）にご相談ください。 


落としたり、強い振動やショックを 
与えないでください。 

ほこりのをいところやカビの 
発生しやすいところは避けて<ださい。 




推奨レンズクリーナーについては、シャープホーム 
ページの DVD / BD サポートステーションかけが// 
www . sharp . co . jp / support / av / dvd /) か b ご覧 
いただけまず。 

※推奨し^外のレンズク U —ナーは、故障の原因にな 
る場合がありますので、絶対に使用しないで<だ 
さい。 
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初期化 


DR) 2 倍/ 3 倍 【5 倍/ 7 倍/ 10 倍/ 12 倍) SXP) XP) SP I LP ( EP | 


ディスクを初期化ずる 


•新品（未初期化）の己 D (ブルーレイディスク）に録画（ダビング）するとさや、 DVD ディスク 
にダビングするとさは、ディスクの初期化び必要です。 

•新品（未初期化）の己 D - RE /- R や DVD - RW を挿入したときは、自動的に初期化び始まります。 
•必ず 「for VIDEO」、「for General 」 または「録画用」の表記びあるディスクをご使用ください。 

-使用済みの日 D - RE や DVD - RW ディスクを未使用の状態に戻したい場合は、 28 ぺージの手順で 
初期化をします。 


早戻しゆっくり早をり 



「… 1 「 II 1 1 叫 


巧 



に’ま意1 

-初期化をすると、「タイトル保護設定」（一112ページ）されたも 
のち含めてそれまでに記録された番組びすべて消去されます。内容 
をよくご確認のラえ、初期化して<ださい。 

• 他社のレコーダーで録画した巨 D - RE を挿入したとさち、「初期化 
する」「ディスク取り出し」と表示されることびあります。「初期化 
する」を選ぶとディスクの内容び全て消まされます。消去したくな 
い場合は、「ディスク取り出し」を選んで決定してください。 

-「ディスク保護」されたディスクは初期化でをません。（ディスク保 
護設定を解除してから初期化してください。）（一 113 ページ） 

- DVD-RW Ver . l .0 ディスクはビデオ フォー マットでの初期化はでをま 
せん。 

• 日 D - R / DVD - R は記録後の初期化はできません。 

• デジタル放送を DVD にダビングするには 、 「VR フォー マット」 
で初期化した CPRM 対応の DVD ディスクび必要です。 


お知5せ 

ダビングした DVD ディスクを VR フ オー マットに対応していない 
機器で再生したい場合は、ダビングをする前に DVD - RW /- R を「ビ 
デオフ オー マット」で初期化することをおすすめします。 

ただし、ダビング（録画）制限のあるデジタル放をは、 r ビデオフオー 
マット」で初期化した DVD ディスクにはダビングできません。 
工場出荷時設定では、新品の DVD - RW ディスクを揮入すると自 
動的に rVR フオー マット」で初期化され ます。 新品の DVD-RW 
をビデオフ オー マットで初期化、あるいは新品の DVD - R を VR 
フ オー マットで使いたい場合にのみ初期化操作を行ってください。 


DVD ディスクの録画フオ ー7 ツトについて 



新しい巳 D の初期化について 

-新品（未初期化）の BD - RE /- R を挿入すると、自 
動的に初期化び始まります。 

-新品（未初期化）の BD - RE /- R でもディスクによつ 
ては、「初期化する」「ディスク取り出し」と表示さ 
れることびあります。このとをは「初期化する」を 
選びミ夫定してください。 

-あらかじめ初期化されているディスクは、初期化の 
必要はありません。 


新しし、 DVD ディスクの初期化について 


ディスクの 種類 

巧品のディスクへの初期化(フォーマット） 

DVD-RW 

巧!^咖 


VR フォーマットで巧いたい 

一自動的に VR フォーマットで初期化されまず。 
(工場出荷時)（一28、170ぺージ） 

ビデオフォーマットでほいたい 

^一 巧期化がお要でず。 (DVD ビデオフォーマット） 

^ (-28.1 70ぺ-ジ） 



DVD-R 

邮而狐 


VR フォーマットで巧いたい 

一 CPRM 対応の場合は、 r 巧期化ずる」で決定 
すると、 VR フォーマットで初期化されます。 

- CPRM 非対応の場合は、初期化びお要です。 

► (DVD VR フオーマット） 

(一28ページ） 

ビデオフォーマットでほいたい 

一初期化の必要はありません。 

そのままお使いいただけまず。 


確認.基本 視聴 録画•予約録画 再生•消去 編集 ダビング•管理 ファミリンク 設定 固ったとさは 
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ディスクを初期化する 


BD (ブルーレイディスク）、 
DVD ディスクの初期化 


] テレビと本機の準備をします 

►30 ページ 

2 BD や DVD ディスクの初期化の場 
合、ディスクを挿入します 


►2 已ページ 

-新品（未初期化）の B □书 E /- R を挿入した場 
合は自動的に初期化び始ま D ます。 

-新品の DVD-RW を挿入した場合は自動的に 
VR フォーマットで初期化び始まります（工場 
出荷時)。 

’初期化び完了すると、 BD への放送録画、 HDD 
(八ードディスク）から BD または DVD-RW 
へのダビングびでをるようになります。 

- CPRM 対応の DVD-R を挿入した場合は「初 
期化する」を選んでミ夫定すると VR フォーマッ 
卜で初期化び始まります。「初期化しない」を 
選んでミ夫定すると初期化は行われず、そのま 
まビデオフオーマツトのディスクとして使用 
でをます。 


3ホームメニューを表のさせます 

目'-ム I を巧す 



r •ディスク管理」一「ディスク初 
期化」を選んでミ夫定しまず 



で選び@を押す 



ち知己せ I 


ディスク^理 
ディスク保 ■ 



5 ①初期化の種類を選んでミ夫定します 
② r する」を選んでミ夫定しまず 

で選び©を押す 



この目 D-RE を初期化し、未使用のが態に 
しまずか？ 

※巧]期化には巳分程度かかる場合びありまず。 

巧期化中は予約録画が実行されないので 
注意して < ださい。 

DVD 初期化 ( VR ) 
DVD 初期化（ビデオ） 

1 1 1 しない 1 




28 



「はい」を選んでミ夫定しまず 



で選び©を巧す 



巧期化を行ラとディスク巧のデータは 

DVD 巧巧化 ( VR ) 

全て消去されます。 

DVD 巧巧化（ビデオ） 

初期化を開おしてよろしいです占、？ 


1 nil いいえ 1 


1ネリ期化実行 


/ A ディスク5巧巧 f ヒしていまず。 

し • 5' 


本体表示部 

n inn 

_ U J \ _I UU 

初期化開始 初期化終了 



巧期化び完了 


HDD ( A - ドディスク）の初期 
化について 


-お買い上げ時、八ードディスクは初期化された状態 
ですので初期化の必要はあ D ません。 

こんなとさに初期化をしまず 

-八ードディスク内のま組を消去してち空を容量（残 
量時間）び増えないとを。 

•本機のエラーび発生し、 U セット操作をしても改善 
されないとを。 

-八ードディスク内のタイトル（録画したま組）をす 
ベて消去し、 U フレッシュさせたいとを。 


I ごを意 I 

-初期化ずるとすべてのタイトルびミ肖去されます。消去されたタイト 
ルは復元でさません。大切なタイトルは、 BD または DV □デイス 
クにダビングしてから初期化を行ってください。 

初期化のしかたは 

-「ホーム」一 r 設定」一 r 初期化•更新」一 r 八ードディ 
スク初期化」で初期化の操作をします。 （^178 
ページ） 

か がンブ0ホの t 常む 消去 n ミ ； M K お恥せ t ?例レ I 
I - 1 琴当•る✓■凹 



-「設定」の操作について詳しくは、168ページを 
ご覧ください。 


















電源「切」のとさに、待機電力を抑えるエコモードに設定する方法です。 

就寝時など本機を長時間使用しないと去に、テレビの主電源を切るよラな感覚でお使いいただく 
ことをおすすめします。 


本体の電源ボタンを己砂む上押しつ 
づけます 



づエコモードについてのメッセージび約吕〇 
秒間テレビ画面に表おされた後、本機の電 
源が切れてエコモードになりまず。 


ヒント 


本機での予約録画やダビング中にエコモードを「入」にしたとさは、 
その動作終了後にエコモードび「入」となります。 

フアミ1」ンクによるワンタッチ録画中にエコモードを「入」にした 
とさは、録画を停止するとエコモードび「入」となります。 

エコモードにずると、電源ランプを除<、本体の表示•ランプびミ肖 
えまず。 


I エコモードを「ス J にずると- 

-シャープ製テレビ「アクオス」からファミ1」 
ンクによる操作はでをません。 

-ファ 51 」ンク対応の「アクオス」で設定した 
ファミリンク予約は働をません。 


1本体またはリモコンの電源ボタンま 
たはトレイ開/閱ボタンを押します 


( -電源ボタン トレイ開/開ボタン 








。議 

> 

..■止 

■ 

〇 

■ 

••盾）獲)獨 


广1 1 . -1 


-トレイ開/閉ボタンを押したとさは電源が入 
り、トレイが開をます。（エコモードは「切」 
となります。） 


113知5せ I 

-テレビで放送を視聴中にエコモードを入/切すると、テレビ画面に 
一瞬ノイズび入りますび、エコモードを切り換えているためで故障 
ではありません。 

-エコ モード中は待機時の消費電力を抑えることびでをますび、ファ 
S リンクによる本機の操作びでをなくなりますのでご注意くださ 
し、クイック起動（一 164 ページ）ち働去ません。 

•エコモード中は、電源ボタン、トレイ開/開ボタンし乂がのボタンは 
働をません。 

-エコモード中は、テレビの電モ番組表で予約したファ S リンクず 
約は働さません。エコモード「入」状態での予約録画は本機で巧っ 
て < ださい。 

-本機を経由してテレビへアンテナ接続をしている場合、エコモード 
中はテレビの映りび悪くなることびあります。この場合、アンテナ 
分配器を使って本機とテレビの両方にアンテナを接続することを 
おすすめしまず。 

-エコモード中でも、切下の機能は働きます。 

•予約録画（テレビに、予約録画中は「予約録画中です。」、ダビン 
グ予約中は「ダビング予約中です。」と表示されます。） 

-デジタル放送のダウン□ード 
-電子番組表のデータ取得 

- エコ モードになった直後など、電源ボタンを押しても本機の電源び 
入らない場合びあります。このような場合は、しばらく待ってから、 
電源ボタンを巧して電源を入れてください。 


エコモー 


エコモードについて 


ェコモードを停止する 
( r 切 J にする） 


エコモードを動作をせる 
( ITJ にする） 


•甚本 視聴 録画•予約録画 再生•消去 編集 ダビング•管理 ファミリンク 設定 固ったとさは 
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テレビで本機を楽しむための準備をします。 


IWSI f 1 E 力切換 I 
- 1 音量遇局 

+ ■! A , I 
I 入加 * JI — j I V * ' 

l 3 ffi 入けレが ， J I な规 i | 

[ l う112ぶ113。司 

画 Fin 細 

I 

(jo ぶ 1111な11化,;| 

國园凶 I 

I ボタだ I 巧頃設定 j I ネットワ-ク I 


己 -CAS (ビーキャス）力ードを 
表面の矢巧の方向に差し込みまず 



厘な ■ 奥まで確実に差し 
込んで<ださい。 

-デジタルチューナー内蔵テレビをご使用の場 
合でも、 B-CAS 力ードは視聴/録画のため、 
本機にち挿入する必要びあ D ます。 

- WOWOW などの有料放送を本機で視聴•録 
画するには、契約済 B-CAS 力ードを本機に 
挿入しておく必要びあ D ます。 

本機の電源を入れます 



0を押す 

• をラー度押すと 
電源び切れます。 




電源が入ると… 


雷源ランプ。ホか5緑点な 


圖目醒国^^^^ 

青^^^^^^ 


-本機の U モコンは国内11社のテレビび操作でをます。 
-工場出荷時はシャープ製デジタルチューナー内蔵 
の液晶テレビ「アクオス」が操作でをます。それしソ 
外のテレビを本機の U モコンで操作したいときは、 
あらかじめ「了レビメーカー指定」 (— Hi . 接続•車備編 I 
己0ページ）を行ってください。 

ご注意 

- IJ モコン操作をすると他のシャープ製 BD • DVD 機器ち動作して 
しまうときは、 pJ モコン番号」を設定してください。 

(一。'接続-車備編]已1ぺージ） 


HD □ランプ BD / DVD ランプ 
-電源を入れると、本体の HDD ランプ、 
BD / DVD ランプび点滅します。点滅中は 
操作のための準備を行っていますので、点 
滅び終了するまで]分〜2分お待ちくだ 
さい。（ディスクび挿入されているとさに 
は、さらに時間びかかる場合びありまず。） 


テレビの電源を入れます 

I 載原1 を巧す 

(ふた内） 

-テレビの主電源が 
切れているとをは、 

主電源を入れて< 

ださい。 



■本機のリモコンでテレビを操作するとをは 


録画 

リスト 


番組表 
予約 


テレビと本機の準備をする 


i 回留こ曰 i 回画 

動獻國《回 心碑> I f 立理 

i ©_ l 画國圍も 















テレビと本機の準備をする 


シャープ製のフアミ U ンク対応テレビと HDMI ケー 
ブルで接続したとさは、本機の製品名び表示されます。 
製品名び表示されている列部入力を選びます。 


HDD ランプ BD / DVD ランプ 

電源を入れると、本体の HDD ランプ•目 D / 
DVD ランプが点滅します。点滅中は操作のた 
めの準備を行っていますので、点滅が終了す 
るまでお待ちください。 

接続後、初めて電源を入れたときは、「初期設定」 
画面になります0 (一じ.接続* 華備甸 41 ぺージ） 


■ 電源を切る 


入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに映りまず 電源ランプ。緑か S ホ点口 


巧ず 


づ本機の映像がテレビに映れば準備完了です。 

-接続後、初めて電源を入れたとをは「初期設定」 
画面になります。 

-初期設定を行ってください。(^ |1.接続•車《編| 

40 ぺージ） 

本機の映像び映っているか巧認し 
たし > とまは 

リモコンのを巧します{一 82ぺ ージ） 

=>録画 リストび 表示され まず。 

録画 リスト 



HDD ランプ BD / DVD ランプ 


電源を切った直後は、再度電源ボタンを押し 
てち電源が入らない場含があります。そのよ 
ラなとをはかし待ってから再度電源を入れて 
<ださい。 


お知5せ 


電源を切ったと去に電子番組表データび取得でをていないとをは、 
電子番組表データを取得するため本体表示部に 「 EP 日」と表示さ 
れ、本体内部の電源び入った状態となります。電子番組表を取得後 
は、電源び自動で切れます。 

シャープ製ファミ U ンク対応テレビと接続しているとを、「ファミ U 
ンク設定」の「連動設定」（一175ページ）び「する」に設定され 
ていると、テレビの電源を切ると自動的に本機の電源わ切れます。 


〇を巧ずと録画 U ストび消えまず。 

♦録画リストび表巧されないとさは 

-手順 3 を繰り返し操作し、録画 U ストび表示さ 
れる入力を選びます。 

♦手順 3 を繰り返し操作しても、録画リストび 
表示されないときは 

-本機の電源び入っているか確認します。 

- HDM I ケーブル、 D 映像ケーブル、映像•音声コー 
ドび確実に接続されているか（抜けかかってい 
ないか）確認します。 


お知5せ 


巧めて電源を入れたとをは、録画1」ストのを組はありません。 


3テレビに向け区固（ふた内、テレビ 
用/白ボタン）を繰り返し巧して、 
テレビの入力を本機を接続した入力 
( r 入力3」など）に切り換えます 

例：本機をテレビの外部入力3に接続したとを 


本体ボタンで本機の電源を入/切 
するとを 

■ 電源を入れる 

電源ランプ吟ホか S 緑点灯 

押ず 

/I -\ 




罔動イタリア居巧 






















































本機のチューナーでテレビ番組を選びます。 


f ^ 

■ 琴 開/関 

(。ぃ r — I 


表示 I 地上 D 
/BS/CS 

\mm\ IBS 送切換） 


録画…•停止 


货たん'!〔〇 111-1 

早戻しゆっくり早送り 

茵同回 

刖一時停止 次 




• WC 1 W 0 W や、スターチャンネル、110度 CS デジタル放送は有 
料放送です。事業者との受信契約び必要です。 

’放送局との契約については、!^.接続•華備編] 37ページをご覧ください。 
‘ CS 放ちを選局したとさ、テレビ画面び暗く放送び映らない場合 
びあります。「現在放送されていません。番組表などで放送時間を 
確認してください。」のメッセージび表おされる場合もあります。 
この場合は手順3で含 I を押し、放送のあるチャンネルを選局し 
て < ださい。 

ご注意 

’録画中は、選局の操作びでさません。 

’放送番組によっては、上下または上下左ちに黒い帯び付いて見える場合び 
あります。（放送局の送信ち式によるもので、本機の故障ではありません。） 

お知 5 せ 

•視聴年齢制限を設定 （^177 ページ）していると走、設定した年輪卸限に 
該当する番組を選局したとさは、年齢制限を解除するためのパスワード入力 
画面び表示されます。パスワードは本機に設定されているパスワードです。 

I 目 S デジタル放ちを選局したときに、放送の映らない地デジ難視対策 
チャンネルをスキップさせたいとさは、「ホーム」一「設定」一「視 
聴準備」一「チャンネル設定」の「地デジ難視対策放送」で「全てス 
キップする」に設定してください。詳しくは|1.接続’華備^^百3ベー 
ジをご覧ください。 


テレビと本機の準備をします 

►30 ページ 

-付属の B - CAS 力ードは、必ず挿入してくだ 
さい。 B - CAS 力ードを挿入しないと、デジタ 
ル放送びご覧になれません。（一 30 ページ） 

• 有料放送を視聴ずるとをは 

- W 0 W 0 W などの有料放送を本機で視聴- 
録画するときは契約済みの B - CAS 力一 
ドを本機に挿入しておく必要びあ D ます。 

放送を選びます 

/p ろ S を押す 


押すたびに、なのよラに切り換わ D ます。 

地上デジタル放さ^ BS デジタル放さ- 
-110度 CS デジタル放さ^- 


Gg ) で選び© 


を押してち放送び選べます。 


I データ放送を選ぶ場合 

1 !^を巧す 

师た内） 

-押すたびに、なのよラに切 D 換わります。 

テレビ放送一（ラジオ放送）ーデータ放送 


ヒント 


デジタル放送を3巧入力で選ぶ場合はこの操作は必要あり 
ません。 

ラジオ放送は吕 0] 2年2月現在放送されておりません。 


選局します 


ail または D_J 〜 0 ^を巧す 

EZJ (ふた内）（,3、た内） 

づ選局したチヤンネルの情報表示 
_(自動的に消えまず。）_ 



I 晋 II ホ - ムけ ； r 

終了戻る 

〇の^ 〇 

青ホ綠黄 

□ □□□ 


チヤンネルを選ぶ 


^画茵を一画画画画^ |_ 
常 rtlll 画回画回画一一陋 
I 击画司 S 画回回回画一 I 国 










を押す（レコーダー用/黒ボタン） 

押すたびに、なのよラに切り換わります。 

I- ►列部入力 (L1) -1 

I—— 放送（現なのチヤンネル ）<^I 

本機で外部機器の映像を録画するとをは、外部 
入力に切り換えます。 


蔭局時に I 


(庙た内) 


を巧す- 


チヤンネルボタン（ふた内） 

の，卜区…ホ〇〇/〇']) 

で「3巧入力」 



番号を間違えたとさは、ちラー度应(ふた内） 
を押してから、チャンネルま号を入力し直して 
<ださい。 


地上デジタル放送の「4巧目（枝番還択)」について 

-チャンネルま号び重複している放送局びある場 
合は、3巧目を入力すると、下記の画面になり 
ます。チャンネルボタンで4巧目のま号を入力 
して選局してください。（枝ま選択） 

4巧目の入力画面例 


乂 ツセー ジが表おされて放送が受信 
でまないとまは 


メモ 


I データ放送の画面操作方法は、各放送局によって異なります。 

選局ボタンで選ぶ場合、スキップ設定（一 pl . 接続•準備編" I 61、 
巨3ページ）したチヤンネルは飛び越します。 

U モコンの数字ボタンに登録されているチヤンネルの確認や変更 
については、 II .接続•華備編 I 60、64ページをご覧ください。 


現在放送されていません。 に203】 

番組表などで放送時間を確認してくだごい。 

CM) で受信状態一覧へ 

_ y 

( g ) を押すと受信状態一覧画面び表示されます。 

S チザンネルのアンテす SB 坊«の一«»示で T . 0キ ー S 押 T と再 IB す a ことがで a ま T 。 


<せ上デ y 々ル> 

as の9<1がで奇ません。 

◊ァンテ^ヴープルげホ*んだ〇,抜けた〇してい* 

◊ミ IS しなどで左 assii しに 

◊ SBB 冊の不 Kg 百どの！(田が考え5れ S 7。 

»アンテナの FSl # a »« 店などにご«*8< だ百い • 


にこ 5 ««か*<だ 5 い 1 

〇アンテナ! SS に度るみや宙 I ブザ S しぶご iIE < ださい. 
0ぉ弓18しの(|1田，チ1"ン本ル158»51»て<だ5し1. 

巧 ■« る与ホーム与 B おチ V ツネル防 

上旧手 I で Ml しないと奇はアンテが 0 B です. 


«*" W e 。 巧が"巧き ■ «. 

*•*••••♦ 日11〇 S ? S 4 圓 

021 B ' が—’な圓 

—****** 041 □ 90 66 


■な S 巧き> M ■な S 巧き a M 


受信状態を診断し、結果を表示します。表示さ 
れた内容にしたがって確認してください。 


!^で終了します。 


工場出荷時に設定をれているチヤジネルー實 

-数字ボタンを押して選局でをる放送局です。 

東の東京で受信できるチヤンネルです。 

I BS 旧 S デジタル放送)チヤンネル11社デジタルチャンネル I 


チヤンネル 
ボタン 

テレビ巧をを選んだとを 
放送局る 1チのみ屈号 

チヤンネル 
ボタン 

放送局名 

チわみ鹏 

囚 

NHKBS1 

101 

囚 

NHK 総合.ま京 

011 

困 

- 

- 

回 

NHK E テレ-ま京 

021 

阿 

NHK 目 S プレミアム 

103 

阿 

- 

- 

し 4直 J 

目 S 曰テレ 

141 

巧 

曰本テレビ 

041 


目 S 朝曰 

151 


テレビ朝日 

〇已 1 


巨 S-T 巨 S 

161 


TBS 

061 

园 

目 S ジヤバン 

171 

画 

テレビ東京 

071 

[pi 

目 S フジ 

181 

网 

フジテレビジョン 

081 


WOWOW 

1白 1 


TOKYO MX 

091 


スターチヤンネ J レ 

200 


- 

- 

画 

巨 S1 1 

21 1 

画 

- 

- 

网 

TwellV 

222 

岡 

放送大学 

121 


•日 S デジタル放送のデータ放送は設定されていません。 

• 110度 CS デジタル放送は設定されていません。電子番組 

表またはで放送局を選んで < ださい。 

I 登録されていないチヤンネルを U モコンの数字ボタンで 
選局したいとをは、チャンネル設定を行ってください。 
(一 い.接続-準摘編 I 已〇〜63ぺージ） 

‘チャンネルフランは2012年2月現在のをので、変更され 
ることちあ0ます。 

















視聴中の操作 


番組を見なが Sf まえるボタン 


番組情報や連動データ放送を見たり、音声、字幕、映像を切り換えます。 



ふ 

た 

内 


I ご注意 I 

マルチビューサービス放送などを HDD ( A — ドディスク）または 
BD (ブルーレイディスク）に録画して再生する場合は 

•主映儘政がの映像を再生した場合、データ放送び視聴でをない、字 
幕などび表おできないなどの制限び出る場合びあります。また、ス 
□一再生などの特殊な再生はでをません。このよラな制限び出る場 
合は、ち映像でお楽しみください。 


I お知5せ I 

-電源を入れた直後やチャンネル切換えをした直媛は 、I d 1(ふた内） 
を押してち連動データ放送画面び表示されないことびあります。こ 
の場合は、テレビ放送受信後しばらく（約吕〇砂）待ってから操 
作してください。（表示されるまでの時間は、放送内容によって異 
なります。） 

-連動データ放送を終了させるには再度(^け I (ふた内）を巧します。 


34 


チヤンネル表巧を表巧するには 


] 視聴中にチヤンネルを選びまず 

チヤンネル表示 

^ 己 S デジタル放送の例 

選局 で選ぶ I .…—一,，、け ― 


(自動的に消えます。） 


番組情報.連動データ放送を見 
るには 


] 視聴中に番組情報を表示させまず 

liifi ] を押す 

-ちラー度押すと番組情報が消えます。 




連動データ放送を表示させます 



( ふた内 ) 


を押す 


-画面の指示に従って操作でをます。 

-録画画質を「日倍」「7倍」 ri 日倍」「12倍」に 
設定して録画する場合に、連動データ放送を記 
録したいとをは、「ホーム」一「設定」一「録 
画機能設定」一 r 長時間モード設定」で r 連動デー 
夕設定」を r 言己録する」に設定し直してください。 


I メモ I 

連動データが送の録画について 

•テレビ放送と同時にちられてくる連動データ放ちは、「ホーム」一 
「設定」一「録画機能設定」一「長時間モード設定」の「連動デー 
夕設定」で記録するかどラかを設定でをます。（工場出荷時は、録 
画画質 「 DR 」 「2倍」「3倍」 「 HDOO 」 で録画した場合に、連勘 
データを記録する設定になっています。） 

-録画予約をする際に、連動データ放送を記録するかどラか、番組ご 
とに個別に設定することもできまず。（一74ページ） 

巧生時の番組情巧について 

- HDD (八ードディスク）に 「 DR 」、 「吕倍」〜「1吕倍」、 「 HDOO 」 
で録画した番組を再生したとをち、 Isstt ぉ]を押すと録画した番組の 
番組情報を表示して確認することびでさます。 
















番組を見なが! 5 使えるボタン 


HDD ( A - ドディスク）に riDR 」、 「2倍」〜「12倍 」、 「HD 
OOJ 政がの録画画質で録画したタイトル（録画した番組）や、 
DVD ディスクに記録されたタイトル(記録された番組)の場合、 
番組情報画面は表示されません。 

番組情報画面 


じ S テレビ设さ 


プレーバック.ワールドカッブフラ 
巧午前11:00~午を1 



バイビジョン 

- ステレオ 


巧 HI 切 

■> 紀巧用 


ブレーバック 

-ワールドカツブフランス98 

-華々巧巧一 

r イタリア」巧「フランス J 

-サンドニ. 

フランス嚴巧場で録画一 

[毎說] 0000【アナウンヴ ー1 0000 


HDD (ハードディスク） 
のタイトル名表示欄 


番組情報/入力情報 
表示欄 


■入力巧な 

映塚 1080 i 音青 ステレオ 
視昭年《制おなし巧出力録育 す巧 
ジャンルスポーツ 


二重音声やマルチ音声（ステレオニ重音声）のとをの言語表記は、 
放送からの情報による表示であり、必ずしも表記どおりでないこと 
びあります。 

二重音声放送を録画する場合については、170ページをご覧<だ 
さし、。 


字幕を切り換えるには 


ま組情巧に ra き幕 J 表示びある場合 

を巧す 

师た内） 

• 字幕は应固（ふた内）を押して、視聴設定画面 
からも切り換えられます。（一110ぺージ） 

-ボタンを押すたびに字幕び切 D 換わ0ます。 


1)9 于ぉ匯画 


主音青.副音青を切り換えるには 


ま組情報にい))音声 J 表示びある場合 

を押す 

(曲た内） 

. 音声は应 g (ふた内）を押して、視聴設定画面 
からち切り換えられます。（一110ページ） 

-ボタンを押すたびに音声び切り換わります。 

-マルチ音声（ステレオニ重音声）ま組は、録画 
画質を「7倍」 r 10卸 r 12卸にした場合、 r ホー 
ム」- r 設赶- r 録画機能設定」- r 長時間モー 
ド設定」 の 「マルチ音声設定」で設定した音声 
のみ記録されます。 




• 二重音声番組のとを 

• i 一 ^ 居 U —^ 居 U —^ i 

• デジタル放送のマルチ音声（ステレオニ 
重音声）番組のとき 

-音声1^音声2 ^音声1 

※番組により音声の数は異なりまず 

-モノラル放送やステレオ放送の音声は切0換わ 
0ません。 

お知5せ 

音声切0換えについて 

-マルチ音声（ステレオニ重音声）番組を受信したとさは、前回の選 
おに関わらず「音声]」び選択されます。 

. 二重音声番組を受信したと去は、前回選択されていた音声び選択さ 
れます。 


お知5せ 


字幕をミ肖したいとまは 

-視聴設定で「切」を選んでください。 

- r 字幕表示設定」（一176ページ）び「する」に設定されていると 
をは、字幕は消せません。「しない」に設定してください。 


主映像と副映像を切り換えるには 


視聴中に視聴設定画面を表おさせまず 

’視聴設定について詳しくは（一110ページ） 


师た内) 


を巧す 


映像を選んでミ夫定します 

で選び©を押す 


映像 




映像を切り換えます 

( Q ) を巧す 


0を押すと視聴設定画面は消えます。 




























電子番組表 


デジタル放送を電子番組表で選ぶ 


電子番組表でデジタル放送の番組を番組表か5選ぶことびでさます。 

電子ま組表 （ EPG ) の表示について 

-電子番組表は、予約 U ストを同時に表示するかどラかを設定でをます。 （ r 予約 U スト表示設定」一 37 ページ) 
-文字サイズ設定（一 37 ページ）または U モコンので、文字の大ささを変えることびでをます。 

■ モ約リストと番組表を並べて表示 


1剖を押す 


数曰分の番組表を表示でを 
まず。 

テレビ放送… 8 曰分 
データ放送•••最低]曰分 


予約リスト 
(一77〜80ぺージ） 

r 予約リスト表示設定」 
を「ずる」に設定すると 
表示されます。 

(一37ぺージ） 


チャンネル番号 
還んでいる番組 


•レコーダー（本機）の番組表であることを表します 
■ 今 見ている放送の種類 

1— 番組情報と録画予約の録画先や録画画質などを示すマーク※1 
■ ジャンルを示すマーク※2 
■番組表の曰付 

■ 攫んでいる番組 
(黄色表示） 



チヤンネルが登録されている 
U モコンのボタン 


• */«»[*] 午お11.45~^Fを2:阳 
5^ 051のテレビ a 白 
情 S バラエティ 

表 S 百 WDD1 DR 実巧：〇 


日瓦 "r fStfWUri^m 

こ 5 し叮ぶ a « 薛辨居ち宣菩就捕就 


• -/ U V 的！ （ しき巧日 

BAN ! 陌 


フジテレビジ a ジ 

か而的1 



の篇午議 

—因 

A 扣 S 楽の； 

I U 田…デ 

倍 g ミが I 


か1_ L — 一 I I 

I !情報00ち曰を S 康 
円 r 福站ネツ 
U サ-ビス J 

7ウン 

泌バリツと US 
I - 才日る[どうした 


如情 S ライブシ 

巧- 


35 to ■子でク5プ S * 

I 如ごごめ氏のタネ抑男ラといいひ6 
因！回 S!TV 0! 


お181的1 5✓凹脚 因071 圓 

扣»ホ TV どう00おびずでクッキ ooNews ランチの 
因して6キニナル g ンブカレーの E タイムウテ5イ 

35回■子でクバな！— 1 l 

— 1««バラエディ II 

巧义！ II 急放 


*§ 置輔。 U 



I バ U ッと US 

1る r どラした如午後めドラマ如！!物 a 因 S 

雲畫お？0巧/普 a ® 人たち円 

> MmEBSSl 3r 


抑 Mr . ライアン 
肖®コンニチ M 


^ 30インデイ 3 ®a 

却が。缉ず H 織**。，買 


旧ド5マ科争特 © 
团 a 田 SB 17田 m 

の- ■ 1 

扣ち U 历ホ rA 00お a の□-ドシ 
07チヤンネルタ 巧ワイ M ホ JK « na - [お出び 
因新の任二« # Ug U けホちゃん J 

00ひとり刑■熟 g 
因巧 


巧 


45円〇"<" 

I — 抑ち在め□-ドシ如を力巧*! TH 抑とくダヨ 
日3-時刖予ち nE NEWS 巧 

30そずすめ 
— V タン7ン 


1つの放送局から2つ姑上の番組(サブチャンネル)び 
放送される場合に空白の番組巧び表示されます。 

++— i ‘ェム、一 II .爪ち ニーつつ へ。— ご、; 



-歸画予約され 
ている番組 
(赤色表示） 

-時間帯 


カラーボタンで選べる機能 


番組情報と録画予約の録画巧や 
録画画質などを示ずマーク 


マーク 

内容 

の 

録画予約(本体の HDD(A — ドディスク)） 
している番組 

包 

巨□(ブルーレイディスク）を録画先とした 
予約 

も 

有料放送/契約の必要な番組 

図 

録画でをない番組 

を 

コピーに制限びある番組 
•1 回だけ録画可能な番組 
•ダビング 1 日の番組（一 13 ページ） 

〇 

キーワードで自動録画される番組 
(一 67 ぺージ） 


《2ジャンルを示ずマーク（ジャンルアイコン) 


マーク 

ジャンル 

マーク 

ジャンル 

の 

ニュース/報道 

巧 

映画 

巧 

スポーツ 

◎ 

アニ^/特撮 

巧 

情報/ワイドショー 

巧 

ドキュ ンタリー/ 
教養 

固 

ドラマ 

H 

劇場/公演 

因 

音楽 

国 

趣味/教育 

因 

バラエティー 

m 

福祉 


• r ジャンルアイコン設定」卜175ぺージ）により、 
お好みの表示にでさます。 


ジヤンルで自動録画される番組 











デジタル放送を電子番組表で選ぶ 


& る S 
r わげ 

站 S 


I ⑥番組表び一部表示されない J 

® メッセージび出て番組表欄び空欄となって 
いるとをは 

づメッセージ①ある番組表の欄を 

0〇9 で選び凸を押しまず。 

-ま組表データを受信しま組表を更新します。 
更新には 2 分程度時間びかか D ます。 

( B ) 番組表の一部び空欄となっているとをは 
づ空欄となっているチヤンネルを選局し 
放送画面のまま2分程度待ちまず。 

-番組表データを受信しま組表を更新します。 

ヒント 

• 番組表データび受信でをていない状態で電源を切ったとさは、 
番組表データを自動受信します。 

-番組表データ受信中は本体内部の電源び入った状態となり、本 
体表示部に 「 EP 日」び表示されます。 


電子番組表は、番組表データを受信することで表示さ 
れます。 

次の場合、番組表データび受信でさていない、または 
U セツトされることから番組表び表示されない場合び 
あります。 


I 購入後、はじめて電源 
を入れたとさ 
I 初期設定やチャンネル 
設定を行った直後 
I U セツト操作などを 
巧ったとき 

I 長時間コンセントか 
5電源プラグを抜い 
ていたとさ 


@メッセージび出 
て番組表欄び空 
欄となってし、る 


©番組表の一部び空^ 
欄となっている， 


■ 上記のよ5なときは巧の操作を巧って 
<ださい。 

-番組表データを受信し、番組表が表示されます。 


テレビ画面の表示 ▼ 


@番組表が表示されない 


た注意1 

• 各放送局び随時最新のデータを送信しています。 

-地上デジタル放送は、電源を切っていれば決められた時間 
(一己. 接続•華備編 I 59 ページ)に番組表データを自動で取得します。 
-電源を入れてすぐに電子番組表を表おさせたとをや、本機び番組予 
約の情報を取得する動作をしているとさは、電子番組表は表おされ 
ません。（空白となります。） 

お知5せ 

-電子番組表び表おされない場合については「故障かな？と思った 
ら」（一 194 ページ）をお読み < ださい。 

を組表の設定にごいて 

電子番組表の表示設定などは、 L ソ下のよラに設 
定します。 

• 予約リスト表示設定 

-「ホーム」一 r 設定」一 r 機能切換」一 r 番 
組表設定」一「予約1」スト表示設定」で 
設定を変更することびでをます。 

(一 175 ぺージ） 


ヴプチヤンネル設定 
ジャンルアイコン設定 
スキップ設定について 


ま組表の画面と予約 U ストを合わせて表示しますか; 


I しなし 、I 


サブチャンネル設定 

-デジタル放送は1つの放送局で2つし U 上 
の番組び放送される場合びあります。2 
つ目や3つ目のま組をサブチャンネルと 
いいます。サブチャンネルを表示するか 
設定でをます。 

-「ホーム」一 r 設定」一 r 機能切換」一 r 番 
組表設定」一「サブチャンネル設定」で 
設定を変更することびでをます。 

(一 175 ぺージ） 


翻表恥导設定 
予約! J スト表示設定 


ジャンルアイコン就 
スキッ痛赶こついて 


同じ放送局のサブチヤンネルを表示するかど5かを 
尾巧でさます。サブチヤンネルを表示しますか？ 

L _ しなし 、^I 


文字サイズ設定 

-ま組表内の文字を化大し、見やす < する 
ことびでをます。 

•「ホーム」一「設定」一 r 機能切換」一「文 
字サイズ設定」で設定を変更することび 
でをます。（一 175 ぺージ） 

I 番組表や録画! J ス ■S» どの交字のサイ X を設定 I 


U モコンのでち文字の大ささを変 
无ることびでをます。 






















デジタル放送を電子番組表で選ぶ 


[國阻] 


早戻しゆっくり早送り 


I ri •エ ■ I 

—ly — 

| y _ -時停止 を 

「…1 | ■■ ' 「… [ 

區 

國而爾 

画函文字サィズ 

鑛 

青ホ緑黄 

□ □□□ 



避剛^^が!，ず輔严 g 弊-岡!巧 MS 端踊 

づページを送り/戻ししたいとを.。 

-なの時間帯を表示させたいとさは、 r ;^ を押す 

-前の時間帯を表示させたいとさは、を押す 

巧送中の番組与選局 

未が送の香組与モ約録画設定（一63ぺージ手順 3) 

-ま組表を消すには、 S または(|罰を押す 

お知5せ 

•巨 S デジタル放送の番組表に表おされる地上デジタル放送の番組表は、 
難視対策のために衛星から再送信されている放送の番組表です。一般 
の方はご利用できません。そのため、予約を設定してち放送は録画さ 
れません。表示をスキップさせたいとさは「ホーム」一「設定」一「視 
聴準備」一「チャンネル設定」の「地デジ難視対策放送」で「全て 
スキップする」に設定してください。詳しくは h .接続•華 fiifl 百3 
ページをご覧ください。 


番組を選ぶには 


テレビと本機の準備をします 


►30 ぺージ 


デジタル放送を選びます 

严ろ S を押す 

押すたびに、なのよラに切り換わ D ます。 

-^也上デジタル放さ^ BS デジタル放さ- 
-110度 CS デジタル放さ^- 


ヒント 


データ放送の場合 （—32 ページ） 


電子番組表を表示させます 
























デジタル放送を電子番組表で選ぶ 


番組の情報を見るには 


番組を選んでミ夫定します 


番組情報を表示させまず 

〇を押す 


で選び©を巧す 


(ま組情報） 


放送中のを組^遇局 

ホ ㈱ をのを組与ホ約録画設定(一63 ページ手順 3 ) 


ま組情報び表示されます 




ra で！;の 


■ 番組をび似ているを組ををびす I 
(類似ま繊索） I 


I I NMcaa-a ' £12^^ ■■* ■ WV '.PV ■ 、 

, | "&B,’ BHHpMSmiMBpEMHHgBpHB^BP* f SK 百 " M ■!§§<? 公口 i 

ド「 |m9|s|»|j||^n||||||^g^^^s^^m|^gj|Emv^^^H^H BQ "AB' ■夕ゾ 


見たい番組を選びます 


© 


で選ぶ 


番組情報び2ページし U 上 あるとをは、む(なペー 
ジ）やを（前ページ）を押してページを切り 
換えられます。 

番組表に戻したいとさはを押してください。 


メモ 


番組を選ぶとさに [； 三 ij / (^ 
切り換えることもぞをま^ 


1を押して、次/前の時間帯に表示を 


ヒント 


番組情報の文字をコピーしてキーワードとして使用することびで 
をます。キーワードを使用すると、番組表や録画 U ストの番組を検 
索することびでさます。（一41ページ） 


番組表を表示する曰時を選ぶ 


電子番組表を表示させまず ► as ペ-ジ 


日時移動画面を表示させまず 

を)を巧す 


①曰付を選びます 

むを巧して選ぶ 

’ろを押すたびに曰付び進みます。 

• 日付を戻したいとさは c 5 を押します。 

⑨ 表示ずる時間帯を選んでミ夫定しまず 


© で選び©を巧す 

• ろを押してミ夫定することをでをます。 


⑥ 時間帯を選びます。 

I ①曰 付が変わります。 


■ … K«a'«iB ij 日»レビ TBB »«/1 ：ヴ 3 ン ,1/ ビ■日 ，レ « 〇 < g 

BS 面。"亞 IR 巧 ■& 3 » - w 圧)》 g 狂!" S ✓の*かの n B 

の00<6しの aia MS ■の <)■ 8 00占6い 3E0 n ■し 5g 日 maSTV £5 nsv* で WNs»s ■ソ* の 
*2* « 因 W でこんに 5B 口 BAN SAN ! 円 円しで6*二于ル.；ンク n レーの，；タイムヴ？ウイゴ 

11 11 

II »な,一,… • ，- ""〜巧け— 11 


H - 、圓じ 1 ",, ■ 巧 ;" りし） 

削 … 。。 , 。靴踞宜脚 " 。品 。’ 5…， 

の • の ■■!»■ M? 日 《■■ シ3 toss の I 

枯ぉ … 。偶が I 口 - が " 

- o » siny -». E !| J|p 巧 BS £ な，ち ■—■ 


ま組表で選んでいるま組と、ま組名び似ているま組 
を探すことびでをます。 


電子番組表を表示させます ► 38 ぺ-ジ 


2検索したい番組を選びます 

嚇で選ぶ 


検索方法選択画面を表示させます 


(番組検索） 


を巧す 


r 類似番組検索」を選んでミ夫定しまず 


QoQ で選び©を巧す 


ま巧の検索方法/自動録画設をを适んでくだごい。 


I キーワード自曲録画設定 I 


最新上■を録画お定 


類似番組の一覧が表示されまず 


■, 101 A 己 C= ュース >"" い]牛 ISIO:00 ■■午 ll’O.S. 

11 倘 ,,，:，"… 口， -iiBIil 

IBWUtJin^^BTlHK. MiligT'MJ, 


番組を選んでミ夫定します 


( Q ) で選び (0 を押す 


巧送中の番組^遇局 

ホ]皮をのま組与，約録画設定(一63 ぺージ手順 3) 










































デジタル放送を電子番組表で選ぶ 


お好みのジャンルか6番組を 
をびす（ジャンル巧索） 


特徴から番組ををびす（特徴/ 
キ—ワ—ド検索） 


] 電子き組表を表示させます►朗 ぺ-ジ 


2検索方法選択画面を表示させます 


赤 

话組検索) 


を押す 


3「ジャンル検索」を選んでミ夫定しまず 


ま巧の検索方法/自動録画設定を還んでください。 

巧做ま巧ち索 I I キーワードき S 録国設定1 



4①ジャンルを選んで決定しまず 



で選び©を押す 


感時間帯を選びます 



で選び@を押す 



• を)またはを护1押すと、番組表示を次のペー 
ジに送ることがでさます。前のページに戻ると 

さは、と)またはを押します。 


ヒント] _ 

-ジャンル選択に戻るときは、〇を押します。 

ス字サイズ ー 

- U モコンので、文字の大きさを変えることびでき 
ます。 


条件を指定して巧索する【特徴巧索） 

-よ<見る放送番組のジャンルを6ま組まで登録で 
をます。「映画」や「ドラマ」などを設定しておく 
とま組の検索に便利な機能です。 


] 電子番組表を表示させます►站ぺ-ジ 
2検索方法選択画面を表示させます 

し！を押す 
(ま組検索） 


3「特徴/キーワード検索」を選んでミ夫 
定します 



-すでに設定してある検索条件で検索したい場 
合は、手順5に進みます。 


4特徴検索（検索条件）を設定/変更 
/削除します 

• 検索条件を設定ずるとをは ^ 

(1) 「特徴検索」で r (未設定)」を選んで度うを 
巧します。 

• 検索条件を変更ずるとをは な 

(1) 「特徴検索」で変更したい項目を選んでご 
(検索条件変更）を巧します。 

設定時の画面例 



-検索条件候補び一覧表示されます。 


5番組を選んで決定します 
で選び©を押す 
巧を中のま組与遇局 

ホ巧送の番組与ホ約録画設定 卜63ぺージ手順 3) 


ヒント 

' - ' 夕字ヴイズ 

-1」モコンので、文字の大去さを変えることびでをま 
す。 

(2) 検索条件を選びます。 

で選び@を押す 

-目つまで選ぶことがでをます。 

















































デジタル放送を電子番組表で選ぶ 


• 検索を件を削除ずるとをは 

(1) 「特徴検索」で削除したい項目を選んで （5 
(検索条件削除）を巧します。 


巧呆柔押 [XXXXXJ をミ肖モしますか？ 


(2) 「する」を選び、©を巧します。 

(3) 消去した項目は「特徴検索」に r (未設定)」 
と表示されます。 

検索条件を選びます 

で選ぶ 


© 


P キーワード《« 

率 

(がの 



検索されたま組び表示されます。 


ミ夫定しまず 

( g ) を巧す 



カーソルびま組に移動し、ま組を選べるよラ 
になります。 


7番組を選んでミ夫定します 

( Q ) vmaQ 細す 


巧を中の番組与遇局 

未巧送の番組与ホ約録画設定 卜63ぺージ手順 3) 


終了 

〇 


で検索を終了します。 


キーワードから番組ををびす 
(キ-ワ-ド巧索） 


キーワード検索では、「お好みのま組名」、「人名」 
などをキーワードとして設定でをます。ま組表のま 
組情報からキーワードに該当するま組を検索する 
機能です。 

設定したキーワードに該当するま組を自動録画す 
ることもでをます。（一67ぺージ） 


-ご自分でキーワードを入力するちまと、ま組情報の 
文字をコピーしてキーワードにするちまびありま 
す。 

-コピーしたキーワードで、録画 U スト内のタイトル 
を検索することもでをます。（一92〜94ページ） 

キーワードを入力して巧索する 


お好をなキーワードを設定し、ま組表を検索するこ 
とびでをます。 

設定したキーワードを変更または削除することび 
でをます。 

I 40ページ「条件を指定して検索ず 
る（特徴検索)」の手順1〜3を行 
います 

-すでに設定してあるキーワードで検索したい 
場合は、手順3に進みます。 

I キーワード（検索条件）を設定/変 
要します 

• キーワードを設定ずるとさは 

(1) 「キーワード検索」で r (未設定)」を選んで 

%;を巧します。 

• キーワードを変更ずるとさは 

(1) 「キーワード検索」で変更したい項目を選ん 

でを)を巧します。 

設定時の画面例 




[巧 s ) 

ニコース （26 か a . 

BV 

( ， ISS) 

MHM 

p キーワード換 g 

靡 

ホ BS) 



(2) ソフトウェアキーボードか 5 キーワードを 
入力します。ソフトウェアキーボードの使 
いかたは「文字を入力する（ソフトウェア 
キーボード)」（一149ぺージ）をご覧く 
ださい。 

-全角20文字しツ内（半角カナ文字は入力 
でをません)。 

- 6つまで設定することびでをます。 


:夕ぺージへつづ< 〇| 


確認•薑本 


視聴 


録画•予約録画 


再生•消去 


編集 


ダビング•管理 


ファ/ニリンク 


設定 


固つたとさは 






































デジタル放送を電子番組表で選ぶ 


• キーワードを削除ずるとをは 

(1) 「キーワード検索」で削除したい項目を選ん 

でと)を巧します。 


する J しない 


(2) 「する」を選び、獲；を巧します。 

-消去した項目は r キーワード検勃に「抹 
設定)」と表示されます。 


3キーワードを選びます 

G 藻で選ぶ 

I 口*••， 



-検索された番組が表示されます。 


ヒント 

キーワードを選んだ状態でと I ( 自動録画設定）を押すと、キー 
ワー ド詳細設定画面び表示され、そのキーワードに対する自動 
録画を設定することびできます。（一68ページ手順6へ） 


• 人名などさ5に詳細な検索をしたいときは 

(1) で「□詳細」を選んで©を巧し 
ます。 

(2) 検索された番組が表示されます。 



検索には多少 (10 秒程度）の時間びかかり 
ます。 


4ミ夫定します 

@を巧す 



-カーソルびま組に移動し、ま組を選べるよラ 
になります。 



番組を選んでミ夫定します 



で選び©を巧す 


巧ち中のを組^遇局 

ホ紙をのま組与ホ約録画設定卜63ぺージ手順 3 ) 

- S で検索を終了します。 


ま組情巧か6キーワードをコピーし 
て検索する 


] 電子番組表を表示させまず ►ss ページ 

2番組を選んで、番組情報を表示させ 
まず 



で選び a を押す 
(ま組情報） 


广 番組情報び表示されます 



3キーワードコピー画面を表示させまず 

□ を巧す 



-手順2でボタンを押してもキーワードコ 
ピー画面を表示でをます。 



キーワードをコピーします 


-コピーでさるのは20文字までです。 

(1) 開始点を決めます 

ft ご9 で選び©する 


(2) 終了点を巧めます 


0^0で選び@する 


-キーワードび設定されます。すでに設定 
済みのキーワードと同じちのをコピーし 
た場合、同じキーワードび設定されます。 


-設定でをるキーワードは、6つまでです。 
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ら検索結果び表示されます 

番組表検索例 


「（未設走）」のところに、 検索結果 

コピー した キーワー ドが 
設定されまず。 


「番組表のキーワード検索を行う」 
を選んでミ夫定しまず 

© で選び©を巧す 


を コピー しました。 

コピーしたキーワードを巧って、キーワード巧まを行いまずか？ 


キーワード自動録画の設定を行ラ 


番組表のキーワード検索を行ラ 


«画リストのキーワード検索を巧う 


※本体に記憶したキーワードは、タイトルち変更などの 
文字入力の画面（予測変換）で使用でさまず。 

(予測変換の候補び更新されると使用できなくなりまず） 


r キーワード自動録画の設定を行5」を選んでミ夫 
定すると、抽出した語句をキーワードに設定し 
た自動録画を設定することびでをます。（一 68 
ページ手順 6 へ） 

「録画1」ストのキーワード検索を行5」を選ん 
でミ夫定すると、録画 U ストを検索します。 (^94 
ぺ —ジ） 

「本体に一時的に記憶させる」を選んでミ夫定す 
ると、キーワードを文字入力時の予測変換候補 
に登録でをます。 


お知5せ 


を組表か6キーワードをコピーしたとを、特殊文字（①〜⑩ 
や感や赁など）はキーワードとして登録でをません。 


デジタル放送を電子番組表で選ぶ 


■ キーワードび登録でをないとを 

設定でをるキーワードは6つまでです。すでに己 
つのキーワードび設定されている場合、左記手順 
5 の後、なの画面び表示されます。 


キーワードがをて設ちごれていまず。 
フランス 

に変更ずるキーワードを遇巧してください。 


音楽 

野球 

温泉 


-左記手順 5 で「キーワード自動録画の設定を 
行ラ」を選んだとを、すでに6つのキーワー 
ドび設定されている場合は、なの画面び表示 
されます。 



1変更する「キーワード」欄を選んで 
ミ夫定しまず 

で選び©を押す 

づコピーしたキーワードが 登録されます。 

-登録したキーワードは、ま組表と録画 U スト 
の r グループ表示/検索」の r キーワード検索」 
と共通のキーワードとなります。 

-設定済みのキーワードを変更しない場合は、 
または g で画面を終了させてください。 

-自動録画のキーワードの場合は、抽出した語 
巧をキーワードに設定することびでさます。 
(一 68 ページ手順 6 へ） 






確認.甚本 視聴 録画.予約録画 再生•消去 編集 ダビング•管理 ファミリンク 設定 固ったとさは 
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タイムシフト 視聴 


本機のチューナーで見ている番組を一 I き 
停止 • 早戻しする（タイムシフト視聴） 


放送中のデジタル放送番組を一時停止して、つづさか5再生して見ることびでさます。 

タイムシフト視聴をするためには、「ホーム」一 r 設定」一 r 機能切換」一「タイムシフト視聴設定」 
で30分、己0分、日0分のいずれかを選びます。（選んだ時間分、さかのぼって視聴できます。） 


タイムシフト操作 


] HDD モードを選びまず 

• GM を押すと、 HDD モードと BD/DVD モー 
ドび切り 換わ D ます。 

. 本体前面の HDD ランプび点なしている状態で 
操作します。 

r ちよっと待っ mm _ 

来客などでテレビの前を離れるとを「一時停止」 
用事び終わってテレビの前に戻ってきて「再生」 

^一時停止した箇所から「タイムシフト視聴」開始 

ゆつくり 

« 闷 

1づを。 

r ろのシーンを—度 J 視聴 二 

見逃したシーンを見たいとを 
づ戻した箇所から「タイムシフト視聴」開始 

早戻し 

回 

タイムシフト視聴の設定は一 176 ぺージ 

r をよっと房 つテレビ J jm _ 

見逃したシーンを見たいとを 

づ見たいシーンを選んで「タイムシフト視聴」開始 
hSt ] または を} 甲ずづシーン遺が画面(已分間隔) を 表示 


プレビュー画面 


• 現在の放送 


シーン ^〇^3で次のシーンび表示されます。 

(イ〇|)でシーンを選び (0 または’震3を押す 

-左端のシーンび「ちょっと戻っテレビ」の先頭となり 
ます。シーンび7つになったときは、インデックス画 
面と再生される画面び異なる場合びあります。 

• タイムシフト視聴中に Q ^/ r ^ を押すと、シーン 
選択画面に戻ります。 

-「現在の放送」で@を押すと放送画面となりまず。 

-シーン選択画面で〇、阿、〇を押すと、現在時刻 
の放送に戻ります 。 U U 


タイムシフト視聴例 


K 吗 


A 图 

放を中の番組） 

放送中の蚕組（リアルタイム） 



-巧1夕化 巧生ぷ^^ 

①を- M ② 

^ 場面か S 再を ④ — * 
タイムシフト視聴 

I 早戻し早送り I 

' - as - ' 

③早をり•早戻し可能 

タイムシフト視聴中に 


現在場面 图へ I 


早送り早戻し 


早送りや早戻ししたいときづ I 二 I li ) 

广田 (の1.5倍ま）^ 因 (約1日倍患一! 

早見.早間き視聴びでをます。 

(早戻し中は早見.早聞を視聴びでをません。） 

-田 ( 約1日日倍速 }- 旦 ( 約 3 日倍速 
タイムシフト視聴中に早送りをして放送に追いつ 
いたとをは、現在の放送に戻ります。 


-現在時刻の放送に戻0たいづ(巧生停止） 

とを L J 

ごま意 

•タイムシフトを設定したときは、本機び自動的に、タイムシフトの 
ための一時的な録画をします。 

巧の場合はタイムシフト巧晓はでまません。 

-タイムシフトを「しない」にした場合（「タイムシフト視聴設定」 
(一176ぺージ）で設定してください。） 

-データ放送、が部入力の場合 
-録画禁止の番組や善作権保護による場合 

.日 D または DVD 使用中（本機の BD/DVD ランプび点なしているとき） 

タイムシフト視聴をずるとをの画質について 

-録画画質の刊（放送画質）となります。 


お知5せ 


一時停止状態び15分政上続いたとさは、一時停止状態は解除さ 
れ再生となります。 

タイムシフト視聴中に録画予約びスタートすると、タイムシフト視 
聴び停止され、録画されるチヤンネ J レの現在放送画面に変わります。 
早見•早聞を視聴したとを、録画した番組によっては、映像びスムー 
ズに再生されない、映像と音舌び合わない場合びあります。 









録画をずる前に 


本機の HDD (八ードディスク）または BD けルーレイディスク）で録画•予約録画をする前にお読みください 。I 
• DVD に放送を直接録画することはでさません。 （ HDD に録画してか5ダビングしてください。） 


^[録画中にでまること • でまないこと 



《2再生中など録画中の画面び表示されていない時は、おまかせチャプターびつをません。 
《3目 D ビデオの再生中に予約録画び始まると、再生は停止します。 




録画に使用でをる BD (ブルーレイディスク） 

録画用には、包装に似下の表示のあるらのをご購入ください。 


BD-RE (繰り返し録画用）と BD-R (1 回録画用）び使えます。ディスクの包装を確認してご購入ください。 


例）包装の おちて面 


例）包装のラ日面 


r 

















録画をずる前に 


BD 録画中 





ご注意 


予約の最大件数は6已件です。（件数には電子番組予約、曰時指定予約、ダビング予約、休止中の予約び含まれます。） 
巨已件を超えて録画予約しよラとするとメッセージび表示されます。不要な予約を取り消してください。 

録画画質変換ダビング中は予約設定びでをません。 

予約録画実行中は、実行中の予約と時刻の重なる新たな予約設定はでさません。 


お知5せ 


本巧の HDD ランプ、己 D / DVD ランプ、表示巧のあか0び気になるとまは 

-電源を切った状態で予約録画び始まると、ランプや表お部のバックライトび点なします。就寝中などであかりび気になるとさは点灯しないよ 
うにすることびでをます。（一176ページ r 液晶設定」） 

-エコモード中は予約録画中にランプや表示部び点なしません。 






























録画をずる前に 


連動データ放送を録画するには _ 

r ホーム」一「設定」一「録画機能設定」一「長時間モード設定」の「連動データ設定」を「記録する」に設定 
してください（一 171 ページ)。放送と同時に送られてくる連動データ放送ち録画（記録）されます。 

-録画画質 roR 」 に倍」「3卸 「 HDOO 」 時と r 已卸「7卸 no 倍」 n 乙倍」時の設定び行えます。 

-再生時に放送視聴時と同じ操作で連動データ放送を見られますび、放送局によっては再生を制限している場 
合びあ D ます。 

-録画予約をする際に、連動データ放送を記録するかどラか、ま組ごとに個別に設定することちでをます。 
(一 74 ページ） 

ごを意 

•マルチビューサービス放送などを HDD (八ードディスク）に録画して主映像な外の映像を巧をした場合、連動データ放送び視聴でをない、 
字幕び表示されないなどの制限び出る場合びあります。ス□一巧生などの特殊な再生はでをません。 

メモ 

•延長される可能性のあるを組を録画するには、電モ S お表から予約してください。電子ま組表から予約した場合は、「延長」の設定は自動的 
に「入」に設定されます。 — B 已ページ 
-デジタル放ちの録画やダビングに使えるディスクー45、13己ページ 

録画画質と録画される内容-楽しめる機能 


《1マルチビューサービス（マルチ音声/ステレオニ重音声）放送を録画したま組を DVD ディスクにダビン 
グする際に、副音声（音声 2) などをダビングして残したいとさは、一度再生し、記録したい音声を選ん 
でからダビングして < ださい。 

《2デジタル放送録画時は SXP しツ下の録画画質は選べません。（外部入力録画時は、 SXP しツ下の録画画質の 
み選択でさます。） 

《3「ホーム」一「設定」一「録画機能設定」一「長時間モード設定」の「連動データ設定」で、「記録する」 
に設定したとさに録画されます。 

録画予約をする際に、連動データ放送を記録するかどラか、番組ごとに個別に設定することちでをます。 
(一 74 ぺージ） 


八イビジョン画質で長 時間録画 するには _ 

録画画質「2倍」「3倍」「已倍」「7倍」「10倍」「12倍」 「 HDOO 」 で録画してください。 

-圧縮した八イビジョン画質で長時間録画でをます。 

- 4:3の放送の場合、再生時に放送と見えちび異なる場合びあります。^89ページ 


八イビジョン放送をそのままの画質で録画するには _ 

HDD (八ードディスク）または BD (プルーレイディスク）に録画画質 rOR 」 で録画してください。 

-放送内容に合わせて HD (八イビジョン画質）や SD (標準画質）で録画されます。 

- HDD に録画画質 rOR 」 で録画したま組は、画質を劣化させることなく BD に高速ダビングでをます。 


マルチ ビューサービス 放送 
(ステレオニ重音声)*"1 

連動 データ 放送*" 3 
二重音声放送 
字幕 

番組情報 
追いかけ再生 
同時録画再生 


DR 画質 

2倍/3倍/ HDOO / 
已倍 

7倍/10倍/12倍 

〇 

視聴中の映像 
(音声は主.副両方記録 
されます） 

視聴中の映像 
(音声は、マルチ音声設定 
で設定されている音声） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


デジタル放送の録画について 












録画をずる前に 


タイトルとチヤプター、録画リストについて 


1回の錄画ごとに番組は「タイトル」として記録されます。各タイトルは「録画リスト」に一覧表示されます。 


1コ-夕- ii 画リスト （ HDD ) 


け/け [*] 午前 


HDD 残時間： 

rniiB ^ 2日時間10巧 


目 S 103 SHK h 岡春のイタ U ア觀光 

**/ キキ 0] 午後1日：日日 6日巧 1 一〇 

[新しし、順] ****/ を**** fT み1で前のぺージ[^古1でかのぺージ 

番組！ 番組2 番組3 番組4 番組5 番組6 

1 圓 2 3 4 5 6 

番組7 番組 S 番組9 番組10 番組11 番組12 

789 10 11 12 

番組13 番組14 番組15 番組16 番組17 番組 1 S I 

13 14 15 16 17 18 I 


「タイトル」は「チャプター」マークを付けることによ D 区切ることびでをます。見たい場面の頭出しをした D 、 
CM をとばして見るとさに利用でをます。 - 123ページ 

-「オートチャプター設定」をしておけば、自動的にチャプターび設定されます。一170ページ 


「タイトル」「チヤプター」 r 録画リスト」の関係（イメージ図) 



これを短編小説に例えると、次のよラな関係になります。 
• タイトル=話 
• ナヤフター=章 



















録画画質と録画時間について 

録画画質によって録画でさる時間が異なりますので、目的によって録画画質を設定してください。 
画質がされいになるほどデータ量が多<なるため、録画でさる時間が短<なります。 

-録画画質の変更方法^已巨ページ 

- BD に八イビジョン画質でダビングするには高速ダビングを行ってください。一13巨ページ 


録画画質を決める参考にして<ださい。録画先別のより詳細な表は 50 〜 52 ページを参照して<ださい。 
•八イビジヨン画質の録画時間は目 S デジタル八イビジョン放送が録画でをる時間の目安です。 


こんなとをに 
おずずめずる 
録画画質でず。 


デジタル放送を 

HDD または巨 D に録画 

するとを。 

デジタル放送を 
目 D にダビングするとを。 


外部入力から 
ダビングするとを。 
DVD に 

ダビングするとさ。 


字幕や連動データ放送の緑 
画については、47、183 
ページをご覧ください。 


HDD BD DVD-RW 

り V— ドディスク） （ブルーレイディスク） DVD-R 

(2 已 G 巨）※1 (4.7 G 臣） 


高画質 (SXP) MN68 

高画質 （ XP) MN 巨已 

標準画質 （ SP) MN37 

長時間 （ LP) MN13 

より長時間 （ EP) MN0 己 


参考画質 

CVHS との 
比較） 




S-VHS 

クオリティ-姑上 

S-VHS 
クオリティー 

VHS 

クオリティー 
VHS 

3倍モード 
VHS 

3倍モード ！; TF 


2層、3層ディスクの録画時間は51ぺージをご覧<ださい。 

^2 2倍-3倍- HDOO の録画時間は、連動データ放送のデータ量により、実際に録画でをる時間は記載値 
よりち誤差が大を < なる場含があります。 


お知5せ 


録画（ダビング）した時間と空を時間の合計は、録画時間と一致しない場合びあります。 

タイムシフト（一 17色 ページ）を設定している場合は 50 ページの表より録画時間び短くなります。 

I 録画画質をの刊、に卸〜「12倍」、 「 HDOO 」 にしているとき、デジタル放送受信中に表おされる残量時間は、受信中のデジタル放送 CHD ： 
从イビジョン放送 / SD :標準テレビ放送）び録画でをる残量時間です。（残量表おは、目安です。録画でさる時間の表示ではありません。） 
「 DR 」 「2倍」「3倍」は、連動データを記録した場合の録画時間の目まです。「已倍」「7倍」「10倍」「12倍」は、連動データを記録しな 
い場合の録画時間の目まです。録画時間は、その性能を保証するちのではな<、実際の録画では、入力映像やその他の条件により表記の時間 
を下回る場合びあります。 

スポーツや歌番組などの動をの激しい番組を「7倍」「10倍」「12倍」などの長時間録画画質で録画した場合、プ□ックノイズなどび目立 
つ場合びあります。 

また 已〇 ページに記載の録画時間まで録画でをない場合びをくなりますので、動をの激しい番組を録画する場合は、なるべく日倍 ULt の録 
画画質で録画していただ<ことをおすすめします。 


録画画質と録画時間 


録画画質と録画時巧の目ま 




録画時間(ダビングでをる時間) 


49 


r - 

放を画質 （ DR ) 


長時間高画質 （吕倍） 

A 

k イ 

長時間高画質 （3 倍） 

ビ 

ジ 

長時間 （已倍） 

3 

ン 

より長時間 （7 倍） 

画 

質 

より長時間 （10 倍） 

L 

より長時間 （12 倍） 






MN68 ! 

約73時間 

1 MN67 

約78時間 

MN 巨巨 

約88時間 

MN6 已 1 

約目8時間 

MN 已己 

約117時間 

MN49 

約] 31時間 

MN44 

約] 4目時間 

MN42 

約]己巳時間 

MN37 1 

約] 74時間 

MN33 

約]目3時間 

MN26 

約231時間 

MN21 

約2己9時間 

MN18 

約287時間 

MN13 i 

約342時間 

MN1 1 

約378時間 

MN10 

約423時間 

MN08 

約468時間 

MN07 

約已日2時間 

MN0 已 

約目1日時間 

1 MN01 

約714時間 


《 HDD へ DR 画質で録画した番組は、目 D へのダビング時にすべての録画画質び選択でをます。「2倍」〜「12倍 」、 「HD 〇〇」で録画した 
番組は、高速ダビングと SXPUTF の録画画質変換ダビングび選択でをます。 

※太線は、画質び大をく変わる（画質び異なる）録画画質をおしています。使用するディスクの種類や録画フオーマットにより、画質び大を 
<変わる録画画質び異なります。 

HDD / BD の録画時間算出について 

•「 DR 」 に倍」巧倍」は、連動データを記録した場合の録画時間の目まです。 r 已倍」「7倍」「10倍」「12倍」は、連動データを記録しな 
い場合の録画時間の目安です。 

• に创「3创 「 HDOO 」 の録画時間は、連動データ放送のデータ量により、実際に録画できる時間は記載値よりも誤差び大きくなる場合びあります。 
•スポーツや歌番組などの動さの激しい番組を「7倍」「10倍」「12倍」などの長時間録画画質で録画した場合、プロックノイズなどび目立 
つ場合びありまず。 

また標記の録画時間まで録画でさない場合びをくなりますので、動きの激しい番組を録画する場合は、なるべく 「 DFi 」 「吕倍」「3倍」「已倍」 
の録画画質で緑画していただくことをおすすめします。 


録画画質と録画時間について 


HDD (八ードディスク）での録画画質と録画時間 


本機の HDD (八ードディスク）に録画する場合です。 


録画画質 

マニュアル 

録画時間 

録画画質 

己 D-H 已 1 

ジ 

夕 

ル 

巧 

送 

録 

デジタル八イビジョン ( HD ) 放送旧 S /1 1日度 CS デジタル） 


約44時間 

旨 ! 置阳、デジタル八イビジョン （ HD ) 放送（地上デジタル） 

! 

約目3時間 

デジタル標準巧の放送 


約89時間 



i HD10 

約目目時間 


1 

1 

HD09 

約71時間 

: HD08 

約7目時間 

HD07 

約82時間 

2 倍 


HD0 巨 ' 

約89時間 


デジタル八イビジョン （ HD ) 放送 

(地上デジタル/目 S デジタル/]]日度 CS デジタル） 

-録画画質「2倍」「3倍」「曰お」「7倍」「1日倍」 


HD0 己 

約白7時間 

HD04 

約]日7時間 

HD03 

約119時間 

3 倍 


HD02 1 

約] 33時間 

画 

時 


「12倍」 「 HDOO 」 では、デジタル標準 （ SD ) 
放送時は、表記の録画時間より長く録画でさまず。 

1 

HD01 

約1已3時間 

已倍 



約223時間 


7 倍 



1 

約313時間 


10 倍 




約446時間 


1 吕倍 




約己3己時間 

1 





& 


外部入力録画時 


50 






録画画質と録画時間について 


約 2時間1日分，約 4時間2日分約 8時間4日分 

約 3時間日日分約 目時間 ] 日分約12時間 ] 日分 

2。分 


約 4時間2日分約 
約 3時間1日分 I 約 


約 3時間20分 


8時間4日分 
目時間3日分 


約 6時間己日分 


約17時間 
約13時間 


約13時間日日分 


約 3時間40分 


約 7時間20分 


約14時間日日分 


約 4時間 


約 8時間 


約1目時間 


約 4時間20分約 8時間4日分約17時間2日分 


約 4 時間 4 日分 

約 9 時間 3 日分 

約 ■ 1 日時間 

約 已時間 1 日分 

約 1 日時間 2 日分 

約 2 日時間日日分 

約已時間 4 日分 

約 11 時間 3 日分 

約 23 時間 ] 日分 

約 目時間 3 日分1 

約 13 時間 

，約 2 目時間 ] 日分 


約 


14時間己日分 


29時間已日分 


デジタル八イビジョン 
( HD ) 放送 

DR 旧 S /11 日度 CS デジタル） 
(放送デジタル八イビジョン 
画質） ( HD ) 放送 

(地上デジタル） 
デジタル標準 （ SD ) 放送 


2倍 


3倍 


HD10 
—A 丽日 


HD08 


HD07 
HD06 
HD0 已 


HD04 


HD03 

HD02 

HD01 


日倍 
7倍 
10倍 
12倍 



約 ] 日時間日日分 i 

:約21時間巳日分 

約43時間3日分 

1 

約]已時間1日分 

約30時間4日分 

約目]時間]日分 

1 _ 

約21時間4日分1 

約43時間4日分 

約87時間2日分 


約2目時間 

約49時間已日分 

約104時間 


SXP 

MN68 

約 

3 時間 

3 日分； 

1約 

7 時間 

] 日分 

約 

14 時間 

2日分 


MN67 

約 

3 時間 

已日分 

約 

7 時間 

4 日分 

約 

1巨 時間 

20分 


MN 巨巨 

約 

4 時間 

1日分 

約 

8 時間 

4 日分 

約 

17 時間 

] 日分 

XP 

MN6 已- 

約 

4 時間 

4 日分 

1約 

9 時間 

3 日分 

約 

19 時間 

] 日分 


MN 己已 

約 

己時間 

4 日分 

約 

11時間 

2日分 

約 

22時間 

日日分 


MN49 

約 

色時間 

2日分 

約 

12時間 

已日分 

約 

2已時間 

4 日分 


MN44 

約 

7 時間 


約 

14 時間 

] 日分 

約 

28 時間 

30分 


MN42 

約 

7 時間 

3 日分 

約 

1已時間 

] 日分 

約 

30 時間 

20分 

SP 

MN37 

約 

8 時間 

3 日分1 

1約 

17 時間 


約 

34 時間 

] 日分 


MN33 

W 

白時間 

2日分 


18 時間 

已日分 


37 時間 

日日分 


MN2 巨 

約 

1 1時間 

1日分 

約 

22時間 

4 日分 

約 

4 已時間 

] 日分 


MN21 

~ 

12 時間 

3 日分 


2已時間 

2日分 

~ 

巳日時間 

4 日分 


MN18 

W 

14 時間 


W 

28 時間 


W 

已目時間 

] 日分 

LP 

MN13 

約 

16 時間 

4 日分 i 

約 

33 時間 

3 日分 

約 

66 時間 

日日分 


MN1 1 

W 

18 時間 

2日分 

~ 

37 時間 



74 時間 



MN10 

W 

20時間 

3 日分 

W 

41 時間 

2日分 

W 

82 時間 

已日分 


MN08 

約 

22時間 

4 日分 

約 

4 巳時間 

已日分 

約 

91 時間 

3 日分 


MN07 

約 

24 時間 

3 日分 

約 

49 時間 

] 日分 

約 

98 時間 

2 日分 

EP 

MN0 已 

約 

30 時間 

1 日分1 

:約 

49 時間 

巳日分 

約121時間** 2 


MN01 

約 

34 時間 

40 分 1 

1 約 

49 時間 

已日分 1 

1 約 139 時間 《2 


デジタル八イビジョン 
( HD ) 放送 
(地上デジタル/ 

BS デジタル/ 

11日度 CS デジタル) 

-録画画質「2倍」「3 
倍」「目倍」「7倍」 
「1日倍」「12倍」 
「 HDOO 」 では、 
デジタル標準 （ SD ) 
放送時は、表記の録 
画時間よ0長く録 
画でさます。 


2層已〇への録画可能時巧は、最大49時巧50分でず。 

《 ]HDD へ DR 画質で録画した番組は、巨 D へのダビング時にすべての録画画質び選択でをます。「2倍」〜「12倍」、 「 HDOO 」 で録画 
した番組は、高速ダビングと SXP な下の録画画質変換ダビングび選択でをます。 

《2巨□の残時間び100時間政上あるとをは、「分」表示はされません。 

※太線は、画質び大さく変わる（画質び異なる）録画画質を示しています。使巧するディスクの種類や録画フオーマットにより、画質び大を 
く変わる録画画質び異なります。 


BD (ブルーレイディスク）での録画画質と録画時問 


「for VIDE 日」 「for GENERAL」 「 録画用」表記があるディスクをお使いください。 


確 

認 

m 

本 


録画画質^ 


マニュアル 

録画画質 


BD-RE/BD-R 
(片面1層 25GB) 


録画時間 

BD-RE/BD-R 
(片面2層已 0GB) 


BD-RE XL/BD-R XL 
(片面3層1 00GB) 


視聴 録画.予約録画 再生•消去 


デジタル放送録画時 


編集 ダビング.管理 ファミリンク 設定 固つたとさは 


外部入力録画時 






録画画質と録画時間について 


DVD での録画画質と録画時間 


HDD (八ードディスク）からのダビングのみ行えます。 
スクをお使い < ださい。 


録画画質 

マニュアル 

録画画質 

DVD-RW (片面 
DVD-R (片面 
の録画時間 

1層 4.7 GB ) 

1層 4.7 GB ) 


VR 

フォーマット 

ビデオ 

フオーマット 

XP 

MN 6 己 

約 

日日分 

1 卜 


MN 巨4 

約 

7 日分 

4— 


MN 巨3 

約 

72 分 

4— 


MN 巨2 

約 

74 分 

4— 


MN 巨1 

約 

7 目分 

4— 


MN 60 

約 

78 分 

4— 


MN 已9 

約 

8 日分 

4— 


MN 己8 

約 

82 分 

4— 


MN 己7 

約 

83 分 

4— 


MN 己6 

約 

8 己分 

4— 


MN 已已 

約 

87 分 

4— 


MN 已4 

約 

88 分 

4— 


MN 己3 

約 

目日分 

4— 


MN 己2 

約 

目 2 分 

4— 


MN 已1 

約 

目 3 分 

4— 


MN 已〇 

約 

目己分 

4— 


MN 49 

約 

目目分 

4— 


MN 48 

約 

目 8 分 

4— 


MN 47 

約 

]日日分 

4— 


MN 4 色 

約 

] 日 1 分 

4— 


MN 4 已 

約 

] 日 3 分 

4— 


MN 44 

約 

] 日己分 

4— 


MN 43 

約 

] 日目分 

4— 


MN 42 

約 

] 日 8 分 

4— 


MN 41 

約 

]] 日分 

4— 


MN 40 

約 

] ]2 分 

4— 


MN 39 

約 

]] 己分 

4— 


MN 38 

約 

] ]7 分 

4— 

SP 

MN 37 

約 

]2 日分 

* — 


MN 3 色 

約 

]22 分 

4— 


MN 3 已 

約 

]24 分 

4— 


MN 34 

約 

]27 分 

4— 


「for VIDE 日 」 「for GENERAL 」 「録画用」表記があるデイ 


録画画質 

マニュアル 

録画画質 

DVD-RW(片面1 層 4.7GB) 
DVD-R (片面1 層 4.7G 己） 

の 録画時間 


VR 

フォーマット 

ビデオ 

フオーマット 


MN33 

約130分 

4— 

MN3 吕 

約133分 

4— 

MN31 

約13目分 

<— 

MN30 

約14日分 

4— 

MN 吕9 

約143分 

4— 

MN 吕8 

約14目分 

4— 

MN 吕7 

約1日日分 

4— 

MN 吕6 

約1日3分 

4— 

MN 吕已 

約1日目分 

4— 

MN 吕4 

約1目0分 

4— 

MN 吕3 

約1目已分 

4— 

MN 吕吕 

約170分 

4— 

MN21 

約17已分 

4— 

MN 吕〇 

約180分 

4— 

MN19 

約18已分 

4— 

MN18 

約19日分 

4— 

MN17 

約200分 

4— 

MN16 

約21日分 

4— 

MN1 已 

約220分 

4— 

MN14 

約230分 

4— 

LP 

MN13 

約24日分 

4— 


MN1 吕 

約2日已分 

4— 

MN1 1 

約270分 

4— 

MN10 

約28已分 

4— 

MN09 

約3日日分 

4— 

1 MN08 

約31已分 

4— 

MN07 

約33日分 

4— 

广 MN06 

約34巳分 

4— 

EP 

MNO 己 

約36日分 

4— 

_ 

1 MN04 

約39日分 

4— 

1 MN03 

約42日分 

<— 

MNO 吕 

約4已〇分 

<— 

MN01 

約480分 

<— 


※太線は、画質び大去<変わる（画質び異なる）録画画質をおして 
います。使用するディスクの種類や録画フオーマットにより、画 
質び大をく蜜わる録画画質び異なります。 


録画画質 

DVD-R DL (片面吕層 8 .已 G 巨） 

の録画時間 

XP 

約111分 

SP 

約21已分 

LP 

約431分 

EP 

約64己分 
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録画やダビングをする前に本機の HDD (八ードディスク）や挿入されている日 D / DVD の残時間（ど 
れだけの時間録画でさるか）などの情報を確認でさます。 

ご注意1 ft ディスク情報表示例 


-ディスク鶏量表示は、その時点で受信中の放送のをめ細かいシーン 
のをい映像や動をのをい映像び録画でをる時間の目安です。録画中 
の残量表示と停止時点での表示び一致しないことびあります。 

• 一部の巿販の目 D ビデオではチャプターやカウンターの総時間び 
表示されないことびあります。 

-残量び足りないとさは録画や予約びでさないことびあります。 

お知5せ 

• 選択している録画画質で HDD の残時間び己時間を切ると、画面 
左下に「奕」マークび表おされまず。 

• 録画-ダビングでをない日 D / DVD び挿入された場合は r 殘〇時 
間00分」あるいは空欄び表示されます。 

•約1分間何も操作しないと、ディスク'晴報表示は自動的に消えます。 


テレビと本機の準備をします 


►30 ぺージ 


ディスク情報を表示させます 

1@面表示1を押す 


〇5倍 HD 残80時間10分 


C 1/1：| 


HDD 残時間 


乳 式" 圓 I 

5倍 HD 残0時間30分 |] 


BD/DVD 残時間 


2表示を切り換えまず 

Siil を押すづ押ずごとに、 W 下のように表示 
~ が切り換わりまず 

① r 残量表示」 

I - 残量時間け n 日日時 

間あるとさな、 5ち HD 残 SO 時間10分 

「分」表示されません。 T 5/5 

C 1/1 

」 ♦00:00:30 5倍 


③ 「カウンター表示/タイムバー表示&」 

i * 録画のときにカウン rs ^ 

夕一表术します。- j .。。:。。: 3 。^ 

•再生•タイムシフト 
視聴のとさにタイム ^デ、 「 M 生質 S 若 

/ V ix./j \ し ^ 〇 «e 00:41 ；； 

心し— 

③「消える」 

※「カウンター表示/タイムバー表示」について 
(一日 2、104ぺージ） 


• HDD 側の表示 


.BD/DVD 側の表示 


^ L 5を HD 残 SO 時間10巧 
@ - T 已/已 
⑤广 C 1/1 
心广」>00:02:30 
/00：30：30 
♦ 00:30 


のーォリ州レ " bJ -® 

5宿 HD 残0時間30分一 j - i - CS ) 
— 1 ,。 __1/1 、 


」>00:02:30 - K (6) 

/00:30:30 ^ 

0. タイトルリビート- p (7) 


I 録画中の表示 I 

® ディスクの 種類/録画 フオーマットを 表示 

-挿入したディスクの^重類を表示 

•才 U ジナルタイトルを再生しているかプレイリストを再生して 
いるかを表示（化機でプレイ U ストを作ったディスクの場合） 
• DVD ディスクを再生すると去は、録画フオーマットを表示 

⑥動作表示 

口 再生中（青いマ-ク） D 録画停止時诚いマ-ク） 
D 再生停止時倩ぃ7-ク）国 if 画* 诚し、マ-ク） 
巧録画開始時馈ぃマ-の国停止* 倩し、マ-巧 

感現在受信している放送を録画ずる場台に、還択されて 
いる録画画質で録画ずるとをの残量時間（録画可能時 
間）を表示 

•残時間び100時間政上あるとさは、「分」表示は表示されません。 
•フアイナライズしたビデオフオーマットのディスクを挿入したと 
き、および、フアイナライズした VR フオーマットの DVD - RW/-R 
を挿入したときは「フアイナライズ済」の表示になります。 

.録画画質を 「 DR 」 に倍」「3卸 r 己樹「7创「10倍」 
J ；1 吕卸 「 HDOO 」 に設定しているときは、放迸こ応じた表 
示となります。 

デジタル放送 
耐 八イビジョン放送 
両 標準テレビ放送 

® 再生中または録画中のタイトル番号/そのタイトル数を表示 
(停止中はディスク巧の総タイトル数を表示） 

⑥再生中または録画中のチャプター番号/そのタイトル 
の総チャプター数を表示 
(停止中はディスク巧の総チャプター数を表示） 

CD 再生中は、カウンター/再生中のタイトルの総時間を表示 
録画中は、録画開始か5の経過時間を表示 

③リピート再生をしているときに表示 


ディスク残量/情報確認 


ィスクの巧■や情報を確認する 









ディスクの残量や情報を確認する 


ディスク巧量（録画可能時問) 
を確認する 


1 残時間を確認したいディスク （HDD 
または BD/DVD) を選びます 
1*™を巧す 


2 ディスク残量（録画可能時間）を表 
示させます 


I デ。畑] 

(舟た内) 


を押ず 


-テレビ画面と本体表示部に、選択しているディ 
スクの残量（残量時間）び表示されます。 

-残量時間び100時間上あるとをは、「分」 
は表示されません。 

画面表示（例） 

ディスク種別 ： HDD 

残時間：困画80時間10分 


本体表示部（例） 

吕日：旧 



表示を消しまず 



(舟た内) 


を巧す 


-ディスク残量ボタンを押さなくてち、表示し 
てから10砂後に自動的に表示は消えます。 
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HD / MN 録画画質設定 


録画画質に HD 録画画質 「 HDOO 」、 MN 録画画質 「MN 〇〇」 を選んだとさ（一已巨ページ）の 
画質を細かく設定できます。 

• マニュアル録画画質、他の録画画質と録画時間の関係については已□〜已2ページの表をご覧く 
ださい。 


「 HDOO 」、「 VINOO 」 の数字び大をいほど高画質で録画でさま 
すび、録画時間は減ります。 

MN 01 〜 MN 04 は本機で録画-再生するための長時間録画画質 
です。他機器では再生でをない場合びあります。 


50 〜 52 ページの表の HDD ( A — ドディスク）と巨 D (ブルー 
レイディスク）の録画時間は目安です。 DVD の録画時間は 4.7 G 巨 
のディスクの場合の目安です。録画時間はその性能をな話するちの 
ではなく、実隙の録画では入力映像の画質などの条件により表記時 
間を下回る場合びあります。 


-ダビング時の録画画質設定はダビング時に巧います。 


mo OOJ、TMN OOJ を設定 
する 


テレビと本機の準備をします 

►30 ページ 

ホーム画面を表示させます 

ら-ム I を巧す 

「回設定」一「1^録画機能設定」 
を選んでミ夫定します 

0〇9 で選び©を押す 

「 HD / MN 録画画質設定」を選んで 
決定しまず 

(§) で選び©を押す 

(例： 「 HD / MN 録画画質設定」を選んだとを） 


f お巧5せ心チャンネル 

1 图当夕因イ*! !] 

録画辖能設定 


<1 口"" W 巧 


音舌記録方式設定 

[DD 2か] 


メモ 


ご注意 


お知5せ 


r \ 


電源 開/閉 

(。。。 ） A J 



a 同 a 

前_ -持厚止次_ 

回□□回 

國 



□□□□ 


SHARP 

<_ J 


7ニユアル録画画質を設定する 


•甚本 視聴 録画•予約録画 再生•消去 編集 ダビング•管理 ファミリンク 設定 固ったとさは 


次ぺージへつづ< 〇 
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アル録画画質を設定する 


録画画質を設定します 

-録画画質 ( HDOO ) または録画画質 ( MNOO ) 
を選びます。 

0〇^で選び@を押す 


A イビジョン画質でのマニュアル録画画質 FHDJ を10段階か S 還巧でをます。 
(録画画質設定で、録 MS 質 「HD」 を爱巧したときの画質の設定です） 

3居 2倍 

I I 現在の録画画質： HD10 [23 

品ぃ。、ィビジ。, 一 宜画.現在械時園: g 設 ディスク 3飄識 

マニュアル録画画質 「MNJ を2 0段階から遅巧でをます。 

(録画画質設定で、録画画質 rMN] を爱巧したときの画質の設定です） 

CD ID e D YDCYD 

I I 現在の録困国質： MN65 

^- - -現在の残時間： MDD 30時間2已分 

ftBfPS ^ - iSSK , 現在のディスクディスクなし 


選択した録画画質での録画可能時間表示 


設定画面を消ずには 

Q を押す 


録画画質を選ぶ 


ホーム画面を表示させまず 

0-ム I を巧す 

「呂設定」一 「 C 專録画機能設定」 
を選んで決定します 


で選び©を巧す 


r 録画画質設定」を選んでミ夫定しまず 


(]〇|)で選び©を押す 


b お知日せ电チヤンネル 

- | E | 苗を'ご 

録画機能設定 


|1録酬質設定~ A \ 

HD/MN 録画画質設定 

[HD10] 

音舌記録ち式設定 

[DD 2か] 



録画画質を選んで決定します 



で選び©を巧す 



デジタル放送選局時 



-設定したマニュアル録画画質を選ぶ場合は、 
「 HDOO 」 あるいは 「 MNOO 」 を選んでく 
ださい。 

-工場出荷時の録画画質はデジタル放送は 
roRjs 外部入力は rsxpj に設定されてい 
ます。 

• 「らくらく一発録画」（一57ページ）や電子 
番組表から「らくらく予約」 （^62 ページ） 
したとをはここで設定した録画画質で録画さ 
れます。 


• ディスク巧量（録画可能時間）を確認ず 
るには 

づ已4ページをご覧ください。 















放送中の番組を録画ずる（5<5<—発録画） 

今見ている番組をその場で本機の HDD (ハードディスク）あるいは己 D (ブルーレイディスク）に 
録画します。 

- DVD に直接録画することはでさません。 


ヒント 


ちルで 閒/巧 

© Ll] 

I 面面表示 I 化上 D ノベ^ 
_ /BS/CS 選局 

I 番組腳 I 〔服細換] I V 

_録画…•停止 

障たん|〔〇 ([■ 1 

早戻しゆっくり早をり 

も周凶 

刖 一巧恃 止 或 

回の回 


體'トム1濟 

巧サイズ 

が諭ミ I 

ち'# が 苗 

□□□□ 


ごま意 

•] 回の録画の最長時間は1吕時間です。 

I録画でをる番組数 
HDD : 999番組巨 D : 200き組 
’使いかたによっては、録画できる番組数びかなくなる場合びあります。 
•録画ボタンでの録画中に「予約録画」の開始時刻になると、録画び 
停止します。（予約録画優先） 

•録画び禁止されている番組（^13ぺージ）や独立データ放送 
(一呂22ページ）は録画でをません。 

I録画禁止の番組び始まったりデジタル放送の電波状況び悪<なる 
と録画び停止-一時停止する場合びあります。 

• 録画中に停電になったり誤って本機の電源プラグを抜いたとを、そ 
の番組は正萬に保存されず、編集やダビングなどびでをません。 

お知5せ 

•録画画質「7倍」「10倍」「12倍」で録画したとさに記録される 
マルチ音声（ス了レオニ重音青）は「ホーム」一「設定」一「録画 
機能設定」 一 「長時間モード設定」の「マルチ音声設定」で設定さ 
れている音舌です。一171ページ 
>連動データ放送を録画したいとさは「ホーム」一「設定」一「録 
画機能設定」 一 「長時間モード設定」の「連動データ設定」を「記 
録する」に設定してください。一171ページ 

’ライプ中にに竺^を押すと、音声ガイドを聴をなびら菌単に録画 
することびでをます。一呂呂ページ 


八イビジョン放送をそのままの画質で録画したい場合や、デジタル 
放送のさまざまな機能を録画後ち楽しみたい場合は、 HDD に rORJ 
で録画してください。「吕倍」〜 ri 2倍」、 「HD 0〇」で録画すると、 
圧縮した八イビジョン画質で長時間録画できます。 

録画画質と録画時間の関係について一 4 曰ぺージ 

オートチャプター機能を「おまかせ」にしておくと、再生時に CM 

の飛ばし見びでさるなど便利です。^ 170 ページ 


テレビと本機の準備をします 

►30 ページ 


録画巧を選びまず 

1*™を押す 


電源を入れた時点では HDD モードです。押 
すごとに HDD モードと BD / DVD モードび 
切り換わります。 



HDD モード選択時に- 
点なしまず 


- BD / DVD モード選択時に 
点なしまず 


HDD (ハードディスク）に録画ずるとき 
づ HDD モードを選びまず。 

BD ヴルーレイディスク）に録画するとき 
づ BD / DVD モードを選び、録画用己 D 
を挿入しまず。 

-新品のディスクを挿入したとさは「初期 
化」（一 27 ページ）び始ま D ます。し 
ばらくお待ちください。終了したら「ダ 
ビングしない」を選んでください。 


5倍/7倍/10倍/12倍 


2倍/3倍 



次ぺージへつづ< 〇 










放送中の番組を録画する （5 く5く一発録画) 


2録画したい番組を選びます 

で切り換え g で選ぶ 

- U モコンの数字ボタン（ふた内）でち選局で 
をます。 

•チヤンネルの選びかた^ 32ページ 
-外部機器（ケーブルテレビなど）を録画する 
とき一61ページ 

• 録画画質を変更したいとを 

-工場出荷時はデジタル放送は 「 DR 」、 外 
部入力はに XP 」 に設定されていますび、 
お好みの画質に変更することちでをます。 
一56ページ 


録画を始めます 

@を押す 



H □□ランプ BD/DVD ランプ 


-本体の録画ボタンでち録画することびでをま 
す。 


参己 D / DVD モードのとを 

づ録画巧の選択画面び表示されまず。 



-録画先を選んで防司を押します。 

-本体の録画ボタンを押したとさは、選ば 
れている録画モード （ HDD または BD / 
DVD ) に直接録画されます。 

与 HDD (八ードディスク）への録画の場合、 
HDD ランプがオレンジ色に点なします。 

づ BD (ブルーレイディスク）への録画の場合、 
BD / DVD ランプがオレンジ色に点灯します。 

^録画ランプが赤色に点灯します。 

づテレビ画面左上に H マークが表おされま 
す。 


4デジタル放送の録画の場合、録画終 
了時刻を確認します 


HDD にこの麵を最後まで録画します。 
沒了予邸刻午後9:00 


^終了時刻になると、録画が自動停止します。 

-ま組び延長してちま組の最後まで録画します。 
ただし、予約録画びある場合はそちらび優先 
されます。 

-しツ下の場合はま組終了時刻び設定されず、メッ 
セージび表示されません。(録画停止）を 
押して録画を止めてください。 

-外部入力で録画したとを 
-録画開始時にま組の終わりまでび12時間 
を超えるま組 

-録画終了時刻と重複する予約びあるとき 
-ディスク残量び不足するとを 


• 終了時刻より前に録画を終わりたいとさ 

づ[□(録画停止）を2回続けて押し 
てぐださい。 


• 本体の録画停止ボタンでち録画を止める 
ことびでをます。 


-録画と高速ダビングを同時に行っている 
とさは停止の選択画面び表示されますの 
で、で選んで@を押して < ださい。 


録画とダビングを同時に実行中です。 
惇止ずる動作を選択して < ださい。 



ダビング惇止 



• 本体の録画停止ボタンを押したとさは、 
録画び停止します。 


• 終了時間を変更したいとさ一已9ページ 
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放送中の番組を録画ずる （5 く5く一発録画) 


放送中の番組録画中に別の番組を見ることびでをます。 

-本機の U モコンで説明しますび、テレビのリモコン 
でち操作でをます。 

1選局ボタンで見たいテレビのチヤン 
ネルを選びます 

□ ail 


Ittil り i 編 ill III 

厨 I 甲 I 囚是 

I 入加換 j し一 I v I I 

I 3 析入月 i テレが夕1 I ■ィスク链 I 

録画はそのまま継続されています。 


終了時刻設定画面を表示させまず 

録画中に 

リモコンのを巧す 



終了時刻を選んでミ夫定します （1 已 
分単位） 


Qprt で選び@を押す 



づ終了時刻になると、録画が自動停止します。 

• 番組び延長してちま組の最後まで録画したい 
とさは「このま組の最後まで」を選んでくだ 
さい。（電子番組表でま組情報び取得でさてい 
ない場合は設定でをません。） 

-設定した終了時刻を解除したいときは「設定 
しない（解除)」を選んでください。 

お知5せ 

-本体の録画ボタンでは、録画終了時刻を変までをません。 

• 録画停止後に電源び切れるよラにしたい 

とさ 電店 

づ終了時刻設定後にに）を押してくだ 
さぃ。 一 

• 終了時刻より前に録画を終わりたいとき 

づ [Tl (録画停止）を2回続けて押し 
て < ださい。 


録画中に別番組を見る 


録画終了時刻を巧更するには 


予約録画 


ダビング 


ファ/ニリンク 









放送中の番組を録画する （5 く5く一発録画) 


録画中にチヤプターマーク（し 
おり）を付ける 


オートチャプターを設定すると、あとで編集すると 
きや頭出しに便利なように、録画中にま組（タイトル) 
に、自動的にチャプターマーク（しおり）を付ける 
ことびでをます。 

-チヤプターマークについて—103ぺージ 


1ホーム画面を表示させます 

闷 を巧す 


r 呂 設定」一 「 C 哥録画機能設定」 
を選んでミ夫定します 



で選び©を巧す 



r オートチャプター設定」を選んで 


ミ夫定します 



で選び©を巧す 



g お巧5せ 




チヤンネル 

田ご 


録画麵設ミ 
留国国頁段を 

HD/MN 毎回回頁臨 [HD10] 
音青な毎ち巧巧を [DD2ch] 
か88乂力き^!8« ロデレオ] 


ニケ田里きき巧を[まち巧 


4チャプターの間隔を選んで決定しまず 


@ 

1で選び©を巧す 

設定項目 

設定の客 

おまかせ* 

CM などシーンの切0換わり部分にチャプ 
ターマークを記録します。（おまかせオート 
チャプター） 

10 

10分間隔 

1 已 

15分間隔 

30 

30分間隔 

-- 

切 


戻る 

- Q を押すと前の画面に戻ります。 

-才ートチャプター設定にっぃて一170ぺージ 



設定を終了しまず 


終了 

〇 


を押す 


お知5せ 

HDD 巧のチャプター巧について 

- ] タイトルごとに記録できるチャプター数：吕日 
-記録でさるチャプター合計数： 20000 
BD 巧のチャプター巧について 

- ] タイトルごとに記録できるチャプター数： 98 
- ] 枚のディスクに記録でをるチャプター数： 

•] 層、2層：1000 
• 3層 :19600 


録画中の巧組をはじめか6見る 
(追いかけ再生） 


HDD (八ードディスク）録画中に 


リモコンの 


ゆっくり 

を!を巧す 


追いかけ再生したいま組を選びまず 


で選び©を巧す 


再生ずるき巧を選んでください。 


圓録画 0® 上 DOOOch ) を追いかけ巧生ずる。圓 


録函済みのタイトルを再生する。 


詳しくは108ページをご覧ください。 


お知5せ 

本体の再生ボタンを押したときは、最後に録画または再生した番組 
び再生されます。 


《つぎの場合はおまかせオートチャプターび付さません。 
-再生など放送 m 外の映像を出しているとを。 

• 外部入力で録画しているとを。 



















外部入力 （ U ) に接続したケーブルテレビ （ CATV ) ボックスや外部チューナーか5の映像を録画 
することがでさます。 


ご注意 

外部チューナーなどから録画したデジタル放を番組は、「ダビング 
]〇」番組でち ri 回だけ録画可能」番組として保をされます。 

外部入力 （L1) からの録画は、八イビジョン画質にはなりません。 
連動データ放送や字幕などは録画されません。 


m テレビと本機の準備をします 

►30 ぺージ 


録画…•停止 

臣たん ||| 〇 1|1 ■ I 


早戻しゆっくり早送り 


回间回 

_m -時停 A _次 

回回回 

四 


I* 墨 1 トム I 瞬 I 

GIiM パ^、^又きサイズ 

。难 

青ホ~緑黄 


1 HDD モードを選びます 

1*™を押す 

-電源を入れた時点では H □□モードです。巧すごとに 
HD □モードと日 D / DV □モードび切り換わります。 


HD □モード選択時に」 Lbd / DVD モード逞択時に 
点なします 点なしまず 

参 HDD (ハードディスク）に録画ずるとき 
づ HDD モードを選びまず。 

• BD 口‘ルーレイディスク）に録画するとき 
づ己 D / DVD モードを選び、録画用の 
BD を挿入しまず。 


ケーブルテレビやが部チューナーを 
接続した入力にしまず 

を押す（レコーダー用/黒ボタン） 

(& た内） 

广外部入力 ( L 1) ^放送 n 


の順まで切 D 換わ0ます。 

テレビ画面 


I 一入力切換表示 


本体表示部 


ケーブルテレビやが部チューナー側 
で録画したい番組を選びます 

録画を始めます 

[51 を巧す 




録画フンプ 


I ■， I ■!! I »» I *lt I i /- 

。魯 I>| ■ |o| ■ I ろ 


r 

I - r‘" I" I—' 




■f^= 

一句 

白 


a 


HDD ランプ 


づ HDD への録画の場ち、 HDD ランプがオレン 
ジ色に点灯します。 

づ録画ランプが赤色に点灯します。 

づテレビ画面左上に E マ—クが表示されま 
す。 

#録画を止めるとき 

づ [D (録画停止）を押しまず 



°© 

> 


o 



$ 5 

受 ® 


MZ _L _ I 



_ IJ 


ケーブルテレビ (CATV) などの録画 


] 5ご/ 




I 皿 


ケーブルテレビやが部チューナーか6の映像を録画ずる 


I 


ふた内 


U1 


@回-の画函画画画.画回 

巧茵-冨置置置 


圈 ras 画回画回國國國 


甚本 


視聴 


録画•予約録画 


再生•消去 


編集 


ダビング•管理 


ファ/ニリンク 


設定 


因つたとさは 
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國同 



青ホ緑黄 

□□□□ 


SHARP 


電子番組表か5選ぶだけで、7曰先までのデジタル放送の予約録画びでさます。 
-日時指定予約録画については71ぺージをご覧ください。 


①テレビと本機の準備をします 


►30 ぺージ 


②已〇 (ブルーレイディスク）に直 
接予約録画したいときは、録画用 
の BD を挿入します 

トレイ開/閉ボタン 



新品のディスクを挿入したとさは「初期化」（一27 
ページ）び始まります。しばらくお待ちください。 
終了したら「ダビングしない」を選んでください。 


予約したいデジタル放送を選びます 

/鹽を押す 

I 押すたびに、なのよラに切り換わ D ます。 

地上デジタル放さ 一 BS デジタル放送一 
-110度 CS デジタル放さ*^- 

▼テレビ画面の表示 


ご注意 


• 連続した番組を予約録画したとさは、次の予約の録画準備のため、 
前の番組の最後び数十砂録画されません。 

お知5せ 

’別の予約歸画と重なったとさは、録画關始時刻び早い予約び優先されます。 


メモ 


HDD (八ードディスク）の残量びかなく録画しきれないとをは夕 
イトル消ま（一114、116ページ）を行い、録画可能時間を増 
やして < ださい。 

予約録画をする前に予約したい放送局が映っていることを確認してください。 
日 S デジタル放をで放送されている地デジ難視対策チヤンネルをス 
キップさせたいとさは「地デジ難視対策放送」を「全てスキップす 
る」に設定してください。一11.接続•準備編I 63ぺージ 
地デジ難視対策放送は、難視聴地域にお住まいの方びご覧いただけ 
る放送です。 


画面左上で、選んだ放送の種類び 
確認でさます。 


2番組表を表示させます 

g ) を巧す 

レコーダー （本機）のを組表 


.レコ—ダ— 


ヒント 


電子番組表予約では予約した放送び延長されると録画ち延長され 
ます。一66ページ 

予約後にお出かけになると去や、就寝中に予約録画び行われる場合 
は、本機とテレビの電源を切ってください。電源を切っても予約録 
画は働をます。（本機のコンセントは抜かないでください。） 



デジタル放送を電子番組表で吊約ずるほく 5 くホ約) 


5倍/7倍/10倍/12倍 


2倍/3倍 


图つ I 己 I 回*回 

誦麻國》 画 I 网づ f 圧國 

圏圍も 



















デジタル放送を電子番組表で予約する （5 く 5く予約) 


①予約する番組を選んで決定します 

© で選び©を巧す 

(黄色で表示されます） り〇0放送局の続きびありまず 


囲なな团 W 

P 巡綱 S ミ齡お前 


■ ■■■1* 午叫 でこんに5白つ SAN BAN I の 口 

紙質な世 T 田^^ろ。-，，’け.'.。 

■的 ； HM |_„が：〇 6.を巧み*■巧與トリ|ツ5バシ■が g 巧ぞ r ち 
醒お 醒巧1 〇がお滿",か，む‘，.!! 

の城；別づ邮巧巧ち巧おな:ち"《«黃 


emu け 3 てディ U 

6 3 b な I ，••旨辭がこ，'を 


予約している番組 a <^ a 7 曰巧までの 

け < y > u 続きびありまず 

-録画画質は本機で設定した画質になります。 
一56ページ 

-曰時を変えたいとをはる（曰時移動）を押し 
ます。 

. ページを 送り/戻したいとをはまたは 
fTiil を押します D 

-ジャンル和キーワードなどから選びたいとを 
は ( f ) (ま組検索）を押します。 

-電モま組表の使い方について詳しくは36〜 
43ページをご覧ください。 

-現在放送中のま組を選んだとさは録画されま 
せん。録画する場合は選局後に録画ボタンを 
押して < ださい。 

.HDD (八ードディスク）の残量び不足してい 
て予約が最後まで実行でさないとをは、ッ 
セージが出ます。一64ページ 

② r 今回のみ予約」、 r 毎日予約」、 r 設 
定変更」のいずれかを選んでミ夫定 
します 

0〇9 で選び©を押す 

画面例：毎回予約び r 毎週金」となる場合 



毎回予約として設定される 
内容び表示されます。 


予約内容変更画面び 
表术されます。 


• 「今回のみ予約」を還んだとさ 
づ予約完了。 

-選択したま組だけび予約されます。 

• 「毎回予約」を還んだとを 

づ番組表の情報か5毎日または毎週予 
約が自動設定されまず。 

-他の予約と予約録画時間び重なる場合は、手 
順4の予約重複画面び表示されます。 


• BD ヴルーレイディスク）に録画するとき 
づ予約録画巧選択画面び表示されまず。 



-旧 D 」 を選んでください。 「 HDD 」 を選 
ぶと HDD への録画となります。 

■ r 設定を更 J を選んだとを 

(1) 予約内容変更画面が表示されます。（内容に 
ついて詳しくは72ぺージ手順4をご覧く 
ださい。） 

(2) 変更したい項目を選び設定します。 

009 ► 〇〇〇 ► 

選ぶ 選ぶ 選ぶ 



HDD 残時間： 8術卸份 今回の予約時間： 2時間邮分 


I I 詳細關 I I 

• 毎曰予約したいとさづろ(毎曰予約）を押します。 
• 毎週予約したいとさづと](毎週予約）を押します。 
-日時を変更したしかき(日時変更）を巧します。 



-変更び済んだら「完了」を選び r ミ夫定」します。 
予約確認画面で r 予約設定終了」を選び「ミ夫定」 
します。 

-「詳細設定」については、74ページをご覧くだ 
さい。 


4 別の番組を予約するとをは、手順3 
を繰り返します 

• 目己番組まで予約でをます。 


• 予約録画時間び重なる番組を選んだと 
さは 

^予約重複画面び表示されまず。 

同じ時間帯に上の番組び予約されています。 

予約されているま組を巧止して、このま組を予約しますか？ 

重垣巧を休止し予約すると、前の予約を残したまま 
(録画はされません）、新たに予約が入ります。 



-「重複予約を休止し予約する」を選ぶと、 
今回設定した予約が実行されます。 


- r 予約しない」を選ぶと予約が取り消され 
9 〇 


次ぺージへつづ< 〇 


















デジタル放送を電子番組表で予約する （5 くらく予約) 


5番組表を消します 

Q を押す 

^開始時刻になると録画が始まり、録画ランプ 
と HDD ランプあるいは BD/DVD ランプが 
点なします。（エコモードが「入」のとさは点 
なしません。） 

• 予約録画終了後に電源び切れるようにし 
たいとさ 

づ録画予約をした後、電源を切りまず。 

-予約時刻に録画び始まり、終了後自動で 
電源び切れます。 

-録画中に電源ボタンを押してち録画び続 
行し、終了後自動で電源び切れます。 

■ 設定したモ約を取りミ肖したいとを 

■ モ約の設定内容（毎曰-ち週モ約/録画 
巧/録画画質など）ををましたいとを 

づ番組表から取り消し/変更したい番組を選ん 
で巧定します。 

**/**[*] 午を1:日日〜午を1:1日 BS 101 
録画先 : HDD 録画画質：已倍 

予約ま組の取り消し、または予約内容を変更しまずか？ 

I 取が肖ず I I 頸しない I 

I 取り消す 1予約が取り消されます。 

予約内容の変更•確認ができます。 

I 変更しない 1予約内容を変更しませ/ U 。 


■ r 巧更する J を選び、巧定したとをは 

(1) 予約内容変更画面が表示されます。（内容に 
ついて詳しくは72ぺージ手順4をご覧く 
ださい。） 

(2) 変更したい項目を選び設定します。 

0〇9 ► 0〇0 ► -009 - 

選ぶ 選ぶ 選ぶ 



り00残時間：80時間1粉 今回の予約時間： 2時間00分 


I I 詳細設定 I I 

• 毎曰予約したいとさづご](毎曰予約）を押します。 
-毎週予約したいとさづご](毎週予約）を押します。 
-日時を変更したいときづろ旧時変更）を押します。 



-変更が済んだら「完了」を選び「決定」します。 
予約確認画面で r 予約設定終了」を選び「決定」 
し si 〇 

-「詳細設定」については、74ページをご覧< だ 
さい。 



- 2つの連続した番組を予約したとを、前の番組の最後び数十抄録画されま 
せん。（:欠の番組の予約録画準備のためで故障ではありません。） 

■ 次回の録画モ約が態を巧認したいとを 

予約 U ストで確認でをます。^ 77ページ 
-次回の予約び正しく設定されていないとをは 
「(次回該当ま組なし)」と表示されまず。予約名 
を次回予約のま組名などに変更してください。 
一74ページ 

■モ約録画び中断したとを（最をまで録画 
されないとを） 

放送電波の受信感度び落ちた場合、録画び中断さ 
れることびあります。 

本機の受信機レポートでご確認ください。本機に 
関連したレポートを読むことびでをます。 

-詳しくは166ページをご覧ください。 


**/**[*] 予約が正しく実行できませんでした。 






デジタル放送を電子番組表で予約する （5 く 5く予約) 



63ページの手順3でしツ下のよラな画面になる場合 
は HDD の残量び足 D ません。不要なタイトルを消し 
て HDD の残量を増やしてください。 




現在の H D D 镇時間ではこの予約は最後まで実行でをません。 

予約黄5可能目ま： ** 月**日 [*] まで 
HDD 残時間を増やすにはタイトル消去を行ってください。 


おずすめ消去リスト 


おすすめ消去リストでタイトルを消去する 

] 「おずずめ消去リスト」を選びまず 

8〇9 で選び@を押す 
^タイトル消去画面が表示されます。 

2消去するタイトルを選びまず 

© で選び©を押す 

• 複数の タイトルを 一度に選ぶ場合 
(1) タイトルを選ぶごとに6を巧す操作を繰 
り返し、選び終わった 5 @を巧します。 
(最大已〇タイトルまたはチヤプターまで選 
ベます。） 

•ミ夫定したタイトルには「立」マークびつきまず。 


■組1111 ■組己 


巧定したタイトルを 巧定したタイトルを 
消ちした後の予約巧 消ました後の八ード 
能曰の目安を表示し ディスク残時間です。 
ます。 

-ちラー度己）を押すと選択び解除されま 
す。 


「する」を選びます 

(ィ〇|3で選び©を押す 


消去を終了するときは〇を押してください。 

タイトル消去について詳しくは114〜116ぺ- 
ジをご覧ください。 








デジタル放送を電子番組表で予約する （5 くらく予約) 




デジタル放送の延長モ約について 


スポーツ中継など終了時刻び延長される可能性のあ 
る番組の場合、予約録画の終了時刻を延長でをます。 

-電子ま組表で予約した場合は「延長」び自動的に 
「入」に設定されます。 

I 予約の内容を設定して < ださ■い I 


録画曰 開を時刻 終了時刻 録画先録画画質顆 



-放送時刻び延長されて他の予約と重なった場合は、 
録画開始時刻の早い予約び優先されます。重なった 
予約び実行されない、またはま組途中から予約び実 
行されます。 

-開始時刻、終了時刻を変更したとさは延長に対応で 
をません。 

• 繰0返し予約の場合、ま組表の内容によっては延長 
に対応でをない場合びあります。 


延長を ITJ にした場合 _ 

ま組び延長されてちま組の最後まで録画を行います。 

-イベント U レーサービスの場合にち自動的に追従 
しますび、別タイトルとして録画されます。 

スポーツま組を延長「入」で予約録画したとを 


^-そ*^- 品 J 品占 


まの情法をもとに、ま組終了まで録画を自動延長 J 

前の番組び延長された場合 ~ 

前のま組び延長されて予約録画したま組び繰り下げ 
られたとさでち、番組の最後まで録画でをます。 

繰り下げの可能性がある番組を予約録画したとを 


% ザ巧 > 

E がぉ gelU 

実際の巧送〉野巧 30分延長 ドキ ユメ ン タリ-繰り下 I :他送 


^このま組の 番組 情巧をちとに 
録画開始時刻を自動調整 





E が戸… TH 


eatanifffn 


ドキュメンタリ- ニ ュ-ス 






繰り返しホ約 _ 

電モ番組表から連続ドラマなどを毎週（毎曰）予約すると、放送開始時刻び変わった D ま組放送時間び化大さ 
れたとをでち自動的に対応します。（初回予約時の開始時刻の前後3時間しツ内で類似したま組名を検索します。） 
-他の予約との重複条件により繰り返し予約び行われない場合びあ D ます。（予約リストに「他の予約と重なる 
ため休止しました」と表示されます。） 


午を6:00■午を フ：〇〇 



ヒント 

次回の予約び正しく設定されないときは、番組名（予約名）を変更してください。 

-デジタル放送の繰り返し予約は番組名をキーワードとして予約設定します。予約び正しく設定されていないとをは「(次回該当番組なし)」と 
表示されます。予約名を;欠回予約の番組名などに変更してください。 

•予約名の変更は、「詳細設定」の「予約名設定•変更」で行ってください。 （^74 ページ） 














二ーワード自動録画 


[ML 2倍/3倍) 5倍/7倍/10倍/12倍) 




キ ーワー ドを指定して自動録画する 

キーワードを登録しておくだけで、該当するキーワードを番組情報に含む番組を自動で HDD (ハード 
ディスク）に録画することびできます。 

予約び重なった条件により、録画されない場合びあります。 

-確実に録画したいとさ^電子番組表か5の録画予約または日時指定予約を行って下さい。 


予約録画び重なった場合、優先度び高い方び録画されます。 

優先度 電子番組表か5の録画予約/ 

高 

1 日時指定予約 


) ファミリンク予約録画/ 


1 6く6く一凳録画 


\ 

[ キーワード自動録画— 

(優先度 1) 

キーワード自動録画 
(優先度 6) _ 

目つまで 
設定でをます。 


最新上書を録画 
(優先度1〜 4) 

ノ 


お知5せ 


キーワード自動録画実行中に、ファ = u ンク予約など他の予約び重 
なったとさは、自動録画び途中で中止になる場合びありまず。 

録画終了時にディスク残量び2時間な下になる場台、キーワード 
自動録画は開始されません。 

キーワード自動録画を設定する 

m テレビと本機の準備をしまず 

►30 ぺージ 

1ホーム画面を表示させまず 

闷 を巧す 

2「©予約」を選んでミ夫定しまず 

© で選び©を押す 

3「旨予約設定」一「キーワード自動 
録画設定」を選びまず 

〇 で選び©を押す 


々ダビング 


お 

圓画回回: 


再生 
•編集 

irn 豆 


予約設定 
予約リスト 


キーワード自動録画設定 


-キーワード自動録画設定画面び表示されます。 

設定/変更したいキーワードを選び 
ます 

(1) QpO で選びます。 

キーワード自動録画設定画面 

「歸画中の番組に「「録画候補」は次回の録画を予定している番組 


表示されます 



です。現在録画中のま組ではありません。 


上 D 

画綿： 


7/7[木]午を10:30〜午を11:00地 D051] XXXXXXX 


巧上 D/BS/CS 有料 ch をままない 「3色I 

箇画房補： 7/1日[曰]午を 2:00- 午を江00 [BS151] > 


キーワード 

-キーワードび入力されていない場合は 
r (未設定)」とま示されます。 

-キーワードは己つまで設定することびで 
をます。 

-登録したキーワードのま組び同じ時間帯 
に複数ある場合、優先度の高い1ま組び 
自動録画されます。 

. キーワードを選んでからカラーボタンを押すと、 
凸•-•優先度び上びりまず。 

ろ-' •優先度び下びりまず。 

□ ■ - '自動録画の有効/無効を切 D 換 
えます。無効の場合、「現在は無 
効です」と表示されます。 

(2) (0 を巧します。 

-キーワード詳細設定画面び表示されます。 


確認•甚本 視聴 録画•予約録画 再生•消去 編集 ダビング•管理 ファミリンク 設定 固ったとさは 


次ぺージへつづ< 〇 
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キーワードを指定して自動録画する 


5①キーワードを入力しまず 

「キーワード」条件を選び©を巧す 

-ソフトウェアキーボードからキーワードを 
入力します。ソフトウェアキーボードの使 
いかたは「文字を入力する（ソフトウェア 
キーボード)」（一149ページ）をご覧く 
ださい。 

-全角2日文字！;(内（半角カナ文字は入力で 
さません)。 


ヒント 

電子番組表のキーワード検索（一41ページ）からも、 
キーワード自動録画の設定を巧えます。 


A 設定内容を確認して「完了」を選ん 
でミ夫定しまず 

I 完了 I で ( g ) を巧す 

-設定したキーワードに該当したま組を検索し、 
「録画候補^組」としてキーワード自動録画設 
疋囲回 I し表术されます。 

-番組を検索するのに時間がかかる場合があり 
ます。 


ヒント 

- ■ 終了 

検索の途中でち （Q で放を中のテレビ番組映像に戻りま 
す。 


⑨ キーワード自動録画の詳細を設定 
しまず 



で項目を選び 


@を押す 


^さ項目を設定していさます。 
キーワード詳細設定画面 


キーワード自動録画の条件を設定してください。 


キ-ワ-ドに议宇刪 
録画巧象とする放送局 


存料 ch の還が 
同一を衝担の再録画 


録画画質 



-己）を押すと設定をク U アでをます。 

設定項目について 


項目 

説明 

工場出荷時の値 

①キーワード 

番組情報から検索する 
キーワード 
(全角2日字政内） 

未設定 

©録画対象と 
する放送局 

検索対象ネットワーク： 
地上 D / BS / CS 

地上 D :する 
BS/CS : 
しない 

③有料 ch の 
選択 

有料チャンネルを巧索 
対象に含むか： 

有料 ch を含む/ 

有料 ch を含まない 

有料 ch を含ま 
ない 

@同一名番組 
の再録画 

同一名番組の再放送を 
録画するか： 
ずる/しない 

する 

©録画画質 

録画画質： 

DR /2 倍/3倍/ 

己倍/7倍/1日倍/ 
]2倍 / HDOO 

已倍 



キーワード自動録画設定を終了しまず 


終了 

〇 


を押す 


づ 開始時刻になると録画が始まります。 

-キーワード自動録画の予約状況は電子ま組表 
で確認でをます。（一36ページ） 


自動録画をれたタイトルをお認する 


] 録画 U ストを表示させまず 

( M ) を巧す 

•ホームメニ；！一の「再生.編集」一 「HDD (放 
送ま組)」から録画 U ストを表示させることち 
でをます。 

. 自動録画されたタイトルは、録画 U ストをま 
示させたとを、「田 i 因」マークびつをます。 


2グループ表示切換画面を表示させまず 

ろを巧す 



「キーワード自動録画」を選んでミ夫 
定します 



で選び©を巧す 


録画リストグループ表示切換画面 



づ自動録画されたタイトルが表示されます。 
-録画 U ストを消すには 

[ pi または G ) を押す 
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ジャンルを指定して自動録画する 

指定の番組ジャンルを登録してお<だけで、該当するジャンルの最新番組を自動で HDD (八ードディ 
スク）に上書さ録画することがでさます。 

予約が重なった条件により、録画されない場合があります。 

-確実に録画したぃとさ^電子番組表からの録画予約または曰時指定予約を行って下さぃ。 



設定/変更したいジヤンルを選びまず 


お知5せ 


設定したジャンルの最新番組び視聴済み、未視聴に関係なく自動的 
に上書を録画されます。 

最新上書を録画で録画された番組は、編集およびタイトル保護でさ 
ません。 

最新上書を録画で録画実行中に、ファ SU ンク予約など他の予約び 
重なったとさは、最新上書を録画の録画び途中で中止になる場合び 
あります。 

I録画終了時にディスク残量び吕時間 UTR こなる場合、最新上書を 
録画の録画は開始されません。 


電子ま組表を表示させます ページ 

検索方法選択画面を表示させます 

るを押す 

r 最新上書を録画設定」を選んでミ夫 
定します 


© 


で選びまず。 


最新上書を録画設定画面例 


-録画中の番組Iし r 録画候補」は次回の録画を予定している番組 
表示されまず でず。現在録画中の番組ではありません。 


: ド リン ビック. 国 房が I tim ： 


有巧 ch をさまない ISM ] 

7/7[木]午を 10:30- •午を 1 1:00 [地 D051] > 


I巧上 D/BS/CS 有巧かちさまない 
I留面候巧： 7/1 0[B] 午を 2:00- 午を3:00 


ジャンル 

-ジャンルび設定されていない場合は「(未 
設定)」と表示されます。 

-ジャンルは4つまで設定することびでさます。 

-登録したジャンルのま組び同じ時間帯に 
複数ある場合、優先度の高い1ま組び自 
動録画されます。 

-ジャンルを違んでからカラーボタンを押すと、 
□ - - •優先度び上びりまず。 

も'' •優先度び下びりまず。 

' '自動録画の有効/無効を切り換 
えます。無効の場合、「現在は無 
効です」と表示されます。 

(吕） 护 司を巧します。►次ぺージ 

-最新上書を録画設定詳細設定画面び表示 
されます。 


ごま意 

• 視聴年齢制限にふれるま組は、最新上書さ録画で自動録画でさません。 
• 工場出荷時は、無効に設定されていまず。 


最新上書を録画設定 


5倍/7倍/10倍/12倍 


2倍/3倍 



次ぺージへつづ< 〇 





















ジャンルを指定して自動録画する 


5①ジャンルを設定しまず 

「ジャンルを選択」条件を選び@を押す 

• 表示される画面からジャンル（メインジャ 
ンルーサブジャンル）を選択します。 

⑨最新上書き録画の詳細を設定しまず 



ジャンル自動録画の設定を終了しまず 


Q を押す 


づ開始時刻になると録画が始まります。 

-ジャンル自動録画の予約状況は電子ま組表で 
確認でをます。（一36ページ） 



で項目を選び 


@を押す 


づさ項目を設定していさます。 
最新上書さ録画詳細設定画面例 


ジャンルを還巧 
録1»^^とずるな送局 


最巧上書き録画の自動録画条件 





① 

⑨ 


ち巧 ch の遅巧 


有料 ch を含まない 


を料かを含む 


S —③ 


I 録画画質 ^-④ 

-じ]を押すと設定をク1」アでをます。 


設定項目について 


項目 

説明 

工場出荷時の値 

①ジャンルを 
選択 

番組情報か5検索する 
ジャンル（メインジャ 
ンルーサブジャンル） 
を選択 

- 

©録画対象と 
する放送局 

検索対象ネットワーク： 
地上 D / BS / CS 

地上 D :する 
BS :しなし、 
CS :しなし、 

③有料 ch の 
選択 

有料チャンネルを検索 
対象に含むか： 

有料 ch を含む/ 

有料 ch を含まない 

有料 ch を含ま 
なし、 

@録画画質 

録画画質： 

DR /2 倍/ 3倍/ 

已倍/ 7倍/1日倍/ 
12倍/ HD 〇〇 

DR 


-最新上書さ録画設定は、 r ホーム」一「予約」一 
「予約設定」一「最新上書を録画設定」でち設 
定でさます。 


自動録画をれたタイトルを確認する 


1録画リスト（タイトル名リスト）を 
表示させます 

fWl を巧す 


録画リスト（タイトル名リスト）表示の画面例 



•ホームメニューの r 再生•編集」一 「 HDD 版 
送ま組)」から録画1」ストを表示させることち 
でをます。 

-自動録画されたタイトルは、録画1」ストを表 
示させたとを、「0」マークびつをます。 

-録画1」ストを消すには 

が下 

魏 I またはりを押す 


A 設定内容を確認して「完了」を選ん 
でミ夫定しまず 

I 完了 I で@を巧す 

-設定したジャンルに該当したま組を検索し、 
「録画候補ま組」として最新上書さ録画設定画 
面に表示されます。 

-ま組を検索するのに時間びかかる場合びあ D 
9 〇 


ヒント 


-検索の途中でち Q で放送中のテレビ番組映像に戻ります。 
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電子番組表を使わず、放送曰時とチャンネルを指定して地上デジタル放送、外部入力 （ L 1) に接続 
したケーブルテレビ （ CATV ) やが部チューナーか5の映像を予約録画します。 


電源 開/閱 

Q LzJ 


[面面表示1化上 D ノ、 

__ /BS/Ca 是を 

I 翻情中臟〇換 I V 


録画…•停止 


迄苗]いに ■ I 


早戻しゆっくり早送り 


前一時惇止 欠 

回回回 

國 

辭阿鄙 


が©於る 

〇 一 

青ホ緑黄 

□□□□ 


テレビと本機の準備をします 


►30 ページ 


ホーム画面を表示させまず 

を押す 

「©予約」を選んでミ夫定しまず 


009 で選び©を巧す 

「匹 3地上デジタル」 一 「日時指定 
予約」を選びます 

© で選び©を押す 

め ダビング^^^も再 I 集 

_副画 I 回回己 


ご注意 

‘デジタル放送を受信していないとをは、あらかじめ時計合わせ 
(一II.接続•華備編;) 49ページ）を行ってください。 

I番組び始まる3分前までに予約を完了してください。 

• 外部機器からの映徹を録画するとをはが部機器の電源を入れて<ださい。 

’ CS 放送や WOWOW などの二重音声番組を録画するとをは「外部入 
力音声設定」を r ニヶ国語」に設定してください。一1巨9ページ 
I 外部入力 （L1) から録画した場合、連動データ放送やき幕などは 
録画されません。 


お知5せ 


HDD (八ードディスク）または BD (ブルーレイディスク）に最 
大1吕時間まで連続録画でをます。 

予約録画に関する注意事項一45、197ページ 


メモ 


ケーブルテレビ (CATV) ボックスの接続や操作について詳しくは、 
ケーブルテレビ （CATV) 会社にお問い合わせ<ださい。 

スカパー ./ チューナーの接続や操作について詳しくは、製造業者に 
お問い合わせください。 


65件を超える録画予約をしよラとするとッ 
セージが表示されます。不要な予約を取り消 
してください。一77ページ 
目 S デジタル放送の場含は旧5」、110度 
CS デジタル放送の場合は 「 CS 」 から「曰時 
指定予約」を選んで< ださい。 

外部入力 ( L 1) に接続したケーブルテレビ 
( CATV ) ボックスなど外部機器の場合は「外 
部入力」一「曰時指定予約」を選んで <ださい。 


日時を指定してモ約する 


5倍/7倍/10倍/12倍 


2倍/3倍 



次ぺージへつづ< 〇 













曰時を指定して予約する 


予約内容を設定していさます 

0〇9 ► 〇〇〇 ► -009- 

選ぶ 


選ぶ 


選ぶ 


I 頁目還択 


巧客設定 


項目移動 


① 


③ ⑤④⑥⑥ 
饼 | D 内容を設定してく | e さい I 


録叩日 I P ぷ抬おな1 I がマ賠别 I チ-1 ,ンネ叫 _録||先録画し蹈 

•巧:，。 : BTil 社 D MSi MHIMI 1 M 

~■一 … ■ 

HDD 巧時間： 24時卸份 今回の予約時間：1時間00分 


■ モ約内容の設定頃目 

■(〇ぉ删— 


^曰の曰付| ^ 两曰の曰付| …… IT 年をの前曰の曰付I 
HflHl ''' ilii 一岡 一！!^ 一 11^ 一 11^ 


毎日予約したいときは、を巧ず 

H 毎曰I>1月〜± I >1_月〜金 >- 


月〜木 


毎週予約したいとさは、 A を巧ず 


p T 毎週日曜I ~> 1毎週月曜 "! • 


•I 毎週金曜]~>1毎週±曜1- 


曰付を入力し直すとさは、 A を巧す 

ま組表から予約したとき、& (日時を面を押すまでは、 
曰付は番組表で選択した日付、毎週予約はま組表で選 
択した曜日のみとな D ます。 


⑤ 録画開始時刻-終了時刻 


I午前01一を前1]. 


• |午後1〇1 ^ |午後111 腑) 
1 ^汾） 


目 01 —を] J 一区 写! 一区 3…… を 2] —臣弓]一[日日 I 

-録画開始時刻の2分前ををったとさは、「予約巧能 
時間を超過しました。予約でをません。」の表示び 
出ます。予約開始時刻を現在時刻よ0 3分 ULL あけ 
て設定し直してください。 

-番組表か 5予約した番組は、放送の種類は表示され 
ません。 


曲上 dK 地上デジタル) 


[外部 I ‘ 


BS 


亡 CS] 


71ぺージの手順3で「外部入力」を選んだ場合は「外 
部」に自動設定されます。 

ケーブルテレビに ATV) や外部チューナーなど、 
本機の「外部か5入力 （L1)」 端子か5入力する予 
約の場合は、71ページの手順3で r 外部入力」一「曰 
時指定予約」を選びます。 （^73 ページ） 


-選んだ放送によって異なります。 

-番組表か5予約した番組は、チャンネルは表示され 
ません。 

ケーブルテレビ （ CATV ) など、が部機器を予約する 
ときは一73ぺージ 




HDD 


*1 巳 D 


mmtmmm 

デジタル放送を予約したとき 


[DR M 2 倍 1^3 倍日倍]^ 7 倍 ] 


す麵1 -… 帕[4 ~~ H に倍 h - 日倍 V 

が部チューナー（が部入力 ( L 1)) を予約したとき 

阿^^—…- [ M 3 つ 
《工場出巧時に設定されている録画画質です。 

設定内容を確認して「完了」を選び 
まず 

0〇9 で選び©を巧す 

-各設定項目を選択している状態で （0 を押し 
てち、「完了」を選ぶことびでをます。 


録画日 


1 [*| 


開を時刻 

■ismiliE 


予約の内容を設定してください 

お了時刻 チャンネル 録画先録画画質 


四 - BH ife±D C — — 


叫 D 残時間： 24 時間 lO 分 今回の予約時間： I 時間00分 

I I 

-「詳細設定」を選ぶと、さらに詳細な設定がで 
きます。一75ページ 
-予約の重複について一63ぺージ 
- HDD の残量が足りないとを一64ページ 

r 予約設定終了」を選んで終了しまず 

© で選び©を巧す 

-設定画面を消すには'^を押してください。 

^開始時刻になると録画が始まります。 

録画ランプ点口 


/ I 

1 - \ 




を ¥] 

結 

rt-- - P … ’..'1 1 

= 

1= 

1_ i 


HDD 録画中は HDD ランプなく^ I — 日□録画中は BD / 

オレンジ色点灯 DVD ランプびオレンジ色点な 
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曰時を指定して予約する 


ホーム画面を表示させます 

闷 を巧す 

「©予約」を選んでミ夫定しまず 


(ィ〇|3で選び©を押す 


チャンネルを確定します 

• ケーブルテレビ （ CATV ) ボックスやス 
カバー /チューナーを本機の「外部から 
入力 ( Ll ) J 端子に接続している場合 

(1) r 外部入力」一「曰時指定予約」を選んでま 
定します 

(2) r チャンネル」か Sr が部」を選んでミ夫定します。 

録画日 閱肚駐剂 お下巧刻 1 チャン末ル1 録画先録画画質 

I liHH f*i 秘 y ■ :而〜 tismu : EB 

卜 〕D 残時間： 24時間1日分 今回の吊肉時間：1時剛份 


で「チャンネル」与(〇)で「外部 J を還び 
を還ぶ _ 后定)を巧ず 

BD (ブルーレイディスク）に録画したいとを 
は r 録画先」を旧〇」にします。 


画面にしたびって予約操作をしまず 

参ケーブルテレビ （ CATV ) ボックスやス 
カパー/チューナーを本機の「外部か5 
入力 （ L 1)」 端子に接続している場合の例 

(1) ケーブルテレビ （ CATV ) ボックスやス 
カパー/チューナーの電源を入れます。 

(2) 録画したい番組を選局します。 

• ケーブルテレビに ATV ) ボックス 
やスカパー/チューナーにま組予約 
機能びある場合は、ま組を予約して 
<ださい。 

設定内容を確認して「完了」を選び 
まず 

© で選び©を巧す 

録困日 開お時刻 終了時刻 チャンネル 録画先録画画質 

ItBli [*1 E 前 iM sIilil— Misimm : Elil 外部 TO HiM — | 

HDD 残時間： 24 時間 1 份 今回の予約時間： I 時間日粉 
I 詳細關 J 


r 予約設定終了」を選んで終了しまず 

-設定画面を消すには*5を押してください。 

づ開始時刻になると録画が始まります。 


外部入力に接続したケ-ブルテレビ ( CATV ) 
やか部チ; I - 卜(〇獅をモ約する 











予約詳細設定 


2倍/3倍 (5 倍/7倍/10倍/12倍) SXPJXP ) SPILp ( ep | 
■ fRj 



〔第 4 回放送分 ） 




常に最新の番組だけを保存 

_ A 

毎週視聴する番組の録画に 
便利です。 


録画予約する番組を 2 日のグループに分けて分類 
整理でさます。 

録画リストのイメージ図 グループのイメージ図 

■©A - ,fW^_ 

Iタイトル 


[ タイトル白 


トル J 】 







な [ jff 規 
接 r 第3回巧送分 


〕 


S 「第2回巧送分 ] 
1し第1回放送分 ) 


毎回放送分をすべて保巧 

_ A 


録画したま組に「タイトル 
保護」が設定され、誤って消 
してしまねないぶラにしま 
す。まとめて視聴したレ番組 
や、シ U —ズで保存したい番 
組の録画に便利です。 


(1) 詳細設定画面（^次ぺージ）で「グループ 
設定」を選んで決定します。 

(2) 「グループ1〜2日」のいずれかまたは r 設 
定しない」を選んでミ夫定します。 


連動 データ 設定 


デジタル放送を録画する場合、テレビ放送と同時に送 
られて < る連動データ放送を録画（記録）するかどラ 
かを、予約ま組ごとに個別設定することびでをます。 

(1) 詳細設定画面（^次ぺージ）で「連動デー 
夕設定」を選んで巧定します。 

(2) 「記録する」あるいは「記録しない」を選ん 
で巧定します。 

-通常は r ホーム」- r 設赴- r 録画機能設定」 - 「長 
時間モード設定」一「連動データ設定」で設定され 
ている内容で録画されます。（一171ページ） 


(1) 詳細設定画面（^次ぺージ）で「保を設定」 
を選んで巧定します。 

(2) 「消さないで」あるいは「重ね録り」を選ん 
で巧定します。 


す的ち設定-変更 
グルー プ 設定 
ま動 データ 設定 

ホ約爸国した® § のな巧方法を設定でホます。 

1誠しない1讀靈嚴言磯驢强？ 

♦ 

飾就売了 

卜积•化 J 留画したタイトルをす用意に消去され 
•が.化,な U ように輔におをます。 

II !胃 tif ? ■夕仆ル 松肖して 


-録画後に「消さないで」をお除したい場合は、「タイ 
トルイ呆護設定」(一112ぺージ)で「保護お除」します。 
-「重ね録 D 」 は毎曰-毎週予約録画をするタイトル 
を選んだとをだけ設定でをます。 

-「重ね録り」で録画したま組を再生中に「重ね録 D 」 
設定されている予約び始まったとさは再生び停止 
し、そのま組は重ね録 D されます。 


モ約に関する詳細設定をする 

録画予約時、 m 下のよラな便利な詳細設定びでさます。 


設定でをる項目 


ホ約名設定-巧ち 


番組の予約名を変更/入力することびでをます。繰0 
返し予約ではこれび番組検索のキーワードにな0ます。 
-録画したま組のタイトル名は変更されません。 

(1) 詳細設定画面（^次ぺージ）で r 予約名設定- 
変更」を選んでま定します。 

(2) 「する」を選んで巧定します。 

(3) 文字を入力•確定します。（入力のしかた 
一149ぺージ） 

歹皮ープ設定 


八力曰-户巧 _ 

外部機器から予約録画する際の音声び選べます。 

-チヤンネルび「外部」のとをに設定でをる項目です。 

(1) 詳細設定画面（^次ぺージ）で「入力音声 
設定」を選んで巧定します。 

(2) 「ステレオ」あるいは r ニケ国語」を選んで 
巧定します。 

-ステレオ/モノラル音声の場合は「ステレオ」、二 
重音声の場合は r ニケ国語」を選んで<ださい。 


巧を設定_ 

録画したま組の保存方法を設定でをます。 

r 消さなし巧 J r 重ね廚り J 


[ タイトル H 



に タィトルI 


k タイトル L Ji] 
1 タイトル B 


重ね録〇靈 1 j 
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予約に関する詳細設定をする 


■ デジタル放ちをモ約録画する場合 

-予約名設定-変更 
-グループ 設定 
-連動 データ 設定 
-保存設定 

■ か部入力をモ約録画する場合 

-予約名設定-変更 
- グループ 設定 
-イ呆巧設定 
-入力音声設定 

※入力音声設定は、外部入力を予約録画したとを 
に設定でをる項目です。 

■ BD (ブルーレイディスク）にモ約録画 
する場合 

-予約名設定-変更 
-連動 データ 設定 


各録画予約画面で r 詳細設定」を選び 
まず 


0〇9 で選び©を巧す 

I モ約の内容を設をして<ださい 

替画日 開始時刻 を了時刻 録画巧録画画質 


— —I 


HDD 残時間：17時間30分 今回の吊的時間：1時間 DO 分 


I 壳了 I 




予約完了後やま組表から設定したい場合は、 
予約 U スト画面から「変更する」を選んで< 
ださい。（一78ページ） 


設定項目を選びます 

で選び©を巧す 


予約録画の条件によつて選べる項目び異な D 
ます。（一左記） 


各項目を設定します 


►72 ページ 


設定が終わった5「予約設定完了」 
を選びます 


Qoj ) で選び©を巧す 


r 予約設定終了」でミ夫定しまず 

@を巧す 

与 電子番組表などが表示されます。 


詳細設定を終了します 

Q を押す 


S 网鬧 

匹 SI ^--7^ 文字サイズ 

諭 


青ホ緑黄 

□ □□□ 



入鋼〉 刷 " i >*1 次 因 

動赢國》い^ 群> I fFI 國 

置圏 S も 











予約内容確認 


DR) 2 倍 /3 倍【 5 倍 /7 倍 /10 倍 /12 倍 ) SXP) XP) SP I LP ( EP | 



予約設定時に表巧をれるメッセージについて 


電子番組表でのデジタル放送番組予約時に、取得された番組情報に基づいてメッセージび表ちされ 
ることびあります。じ(下の対応をしてください。 

-予約した番組によっては、番組情報の取得に時間びかかることびあります。 


■ デジタル録画禁止の番組をモ約したとを 


A 

このま組はデジタルコビー禁止になつているので 
録画進まできません。 


確設 


I ' -^ 

-「確認」で©を押してください。 

■ち料ま組をモ約したとを 

予約しました。契約巧みの B - CAS カードを 
レコーダーに入れておいて < ださい。 


■ 設定したモ約が化のモ約と重複しているとを 

画面例：録画予約したを組び重複したとき 


■ファ SU ンク [1] (標準）モ約（テレビ 
のま組表か百のモ約）と本機のモ約び重 
なつたとを 

予約び重なっているとファ 5U ンク [1] (標準） 
予約び実行でをないことびあるため、お知らせ 
メッセージび表示されます。 

番組表から予約したとを 


この番組を予約しました。 

AQUOS から曰時の重なる番組び予約されてい 
ます。ご確認ください。 


r ホーム」一「予約」から曰時指定予約をしたり、 
予約内容を変更したとを 

この^を予約しました。 

AQUOS か5日時の重なる番組び予約されていまず。 

ごほ認ください。 


同じ時間帯に上のま組が巧的されていまず。 

予約されている番組をが止して、この番組を予約しまずか？ 
重複予約を休止し予巧すると.前の予巧を残したまま 
(録画はされません）、新たに予巧び入りまず。 


重複^を化止しモ肉する 


-詳し<は63ページをご覧<ださい。 


い'ずずが肖去リスト J 

-詳しくは160ページをご覧ください。 


■ HDD (八ードディスク）巧時囲がなく 
設定したモ約が録画でをないとを 

このま組を予巧しました。 

現在の H D D 燥時間ではこの予巧は最後まで実行でをません。 

予巧実行可能目安：**月**日[キ]まで 
HDD 柱時間を増やずにはタイトルミ肖去を行ってください。 


予約段^ 了 


-詳しくは64、78ぺージをご覧ください。 
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予約している録画内容を確認したり変更、取り消すことびでさます。 


テレビと本機の準備をしまず 


►30 ページ 


ホーム画面を表示させます 

( pil を押す 

「©予約」を選んでミ夫定します 


0'〇0で選び@を押す 


r 島予約設定」一「予約リスト」を 
選びます 


0育りで選び@を巧す 


々ダ。グ^^!も再 I 


わ*化 ■ 

胃!画回 I 


HU •編集 

irn 豆 


キーワード自動録画設定 


ご注意 


番組開始まで2分を過ぎると予約はでをません。 U モコンの録画 
ボタンで録画して < ださい。 

I放送局で番組の開始時刻び変更されると予約録画び巧われない場 
合びあります。「受信機レポート」にメッセージび残ります。 

一166ぺージ 


予約の内容を確認しまず 


(§) 


で選ぶ 


-確認のみの場合はを押して操作を終えます。 


お知5せ 

I電源を切ってち予約録画は行われます。予約後に電源を切った場 
合、あるいは録画予約中に U モコンの電源ボタンを押した場合は、 
予約録画終了後に自動的に電源び切れます。 


メモ 


予約録画に関するま意き項について一45、197ページ 


歐日;飄、 



□ □□□ 

SHARP 


予約内容確認 


モ約内容を確認/変更/巧り消ず 


5 倍 /7 倍 /10 倍 /12 倍 


2 倍 /3 倍 



の画函画函國茵咳 
背！ f に画回园画画回 II 
画商 li 画回画画一!國11 
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予約内容を確認/変更/取り消す 



変更-取り消したいま組を選びます 


• 予約内容を変更したいとさ 



で選び©を巧す 


づ手順6へ 


• 予約内容を取り消したいとき 

( Q ) で選び。顯)を巧す 
づお詔画面び表示されまず。 

漫巧した予約を消去（取り消し）しまずか？ 

I しない ~1 

-「する」を選んでミ夫定すると、選択した予 
約び取り消されます。 

-「しない」を選んでミ夫定すると、予約1」ス 
卜に戻ります。 

予約 U ストの画面例 


® — @@(4) ® ® (7) ® ® ® 


啸新贿まで 1 1111 II 


ieJ：D 01 SHKBS •巧 n 1 1 1 1 

• 1*1 巧10:1111'•巧 ill : 叫 国面回1 国有：5恒 11 破 ： A Ip " 

巧1 BR 1 wfl 

WlBH CH 胡 S 

lilTWill^TgCTn 

2 "… 1*1 午面 1 

3 »/•• 1*1 巧 I 

••■•午面 •• 
• 巧 H 

» no oei ] ^ K -5 ち H 技 g 手 n 

U no Ml ] 田巧 g . sffi 人大 g 合 

昔巧 

刪 aa 味 

4 SB 巧 1 

••-■巧 II 

u ao ¢51]田マニュアル巧□天人 

HDD llsl n 

5 "… 1*1 巧 I 

••■•午面 II 

U #0 0111 S ウインブ J レドン2001 

HDD 田 a n 

6 8日 午前| 

ぃ~午前 II 

» no 041] B «は巧ってないぜ 

HDD laa つ 

1 が 午前> 


» no ¢ 11 ] S ホリーグ中坦 

HDD 並] 0 

% »/•• 1*1 巧 1 

u ~ 午か1:" #0 0211 SB fl 倒の王« 

HDD ホ: 1 r > 

4 "… 1*1 牛前| 

甲* [in mil n b » のおるお 

;1 司幻 X 

10毎日 午を1 

••- ■巧 •• 

» no ¢ 11 ] a 世 n の sgR スぺシサル HDD 3 E 0 1 

1 II 8 白 件":"■•神":"出) 川1 g 大#* 中 》 做 如 。1 

12 毎日 <Ftt< 

,,~cpKli 

» no OBI] e ? Sunday Love Hm aa r . 

13 8 日 午前> 

午前|| 

>■ no Ml ] 田巧味の お 刪 江 il 0 

14 毎日 午か 

い-午前 H 

•• no OBI] 田 j. シ3ッフ HDD 汪 a 0 

15 "… 1*1 巧 1 

"■•午餐11:" #0 0川田： S 曲リクエスト2 0 HDD ホ -H R 1 

IB "… 1*1 巧 1 

巧 II 

» no の]田思い出名の集 の 3^ 0 

17 "… 1,1 巧 1 

••- ■巧 •• 

» no ¢51] » S せお fflD HDD 0 

IB 1*1 午苗 1 

••■•午か1 

u #0 0リ1 巧巧な S 入** HDD 3^ 0 

: (iDa 定 (grig? ica 石 t すめ巧ち l lnwiajhx/al 


る） 占® 


I • .、 I 脚が 

- I 」モコンので、文字の大ささををえることびでをまず。 


モ巧リストに表巧されるマークについて 


t 

コピーに制限びある番組 
•] 回だけ録画巧能なま組 
•ダビング1□の番組 

a 

予約録画の詳細設定で保を設定の「消さな 
いで」を設定した予約 

を 

予約録画の詳細設定で保を設定の「重ね録 
り」を設定した予約 

d 

連動データ放送を同時に録画する予約 

1 

予約録画の詳細設定で r グ j レープ設定」した 
韦約 


① HDD ( A — ドディスク）に予約録画びできる 
曰付けのめやす 

⑧ 予約したを組びコピー制限のあるを組 （ri 回 
だけ録画巧能」または「ダビング10」）であ 
ることを表します。 

③ 録画巧として指定されたグループ 

④ 巧を設定表示 

a :消さないで予約 
1:重ね録 D 予約 


⑥ 設定されている録画画質 
⑧ 予約録画延長設定表示 

⑦ 予約登録時の予約内容び表示されまず。 

⑧ 毎日•毎週予約など繰り返し予約をした場合は、 
次回の予約内容び表示されまず。 

⑨ 録画巧 

HDD :通常の予約 
BD : BD 予約 

⑩ 予約実行可能表示 

〇 : HDD (八ードディスク）または BD (フルー 
レイディスク）の残時間を判定し、録画可 
能であることを表します。 

X : HDD (八ードディスク）または BD (ブ 
ルーレイディスク）の残時間び不足してい 
るため予約録画び実行でをないことを表し 
9 〇 

休： 予約休止状態になっていることを表します。 
空白（表示なし）： 録画先び「ダビング予約」の 
とさは何ち表示されません。 
残時間の料定は行いません。 
毎曰予約」 r 毎週予約」の場合は、次回の録 
画び実行可能かどラかを表示します。 

•:録画び実行中。 

⑩ 番組表を表示しまず。 （□) 

⑩ おずずめ消去リストを表示して、不要なタイト 
ル（録画したを組）を消せまず。（(5) 

⑩ 録画予約を休止状態にしたり、休止状態になって 
いる予約を、予約実行可能状態にしまず。（ろ） 
《体止した予約は録画開始時刻を過ざると取り 
消されます。 


I ヒント I 

化止解除したデジタルが送と重なるモ約があると去は 

-休止状態になっているデジタル放送の予約を実行可能状態にした 
とをに、重複した予約びあると、なのよラな画面になります。 

同じ時間帯に上のを阻が予巧さ： n ています。 

チ約さ打ているま組を巧止して.このま組を巧的しまずか？ 

重複チ約を休止し吊肉ずると、前のホ肉を残したまま 
(録画はさ打ません ） > 巧たにモ肉が入0ます。 


重複予約を巧止し予約ずる 


休止解除したデジタル放送を録画したいとをは r 重複予約を休止し 
予約する」を選び、ミ夫定します。 
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予約内容を確認/変更/取り消す 


実行したい項目を選びまず 

8 〇 9 で選び@を巧す 

予約番組の取り消し、またはち約の内容をををしますか？ 
頸する~11変更しない I 


予約を取り消ず場合 

づ r 取り消ず」を選び、確認画面で r ずる J 
を選びまず 

このを組の予約を取り消しまずか？ 


しなレ I 


• 予約を変更ずる場合 

づ r 変更ずる J を選び、予約設定画面で 
変更してください。内容について詳 
しくは一72ページ 

-ま組表から予約したま組の曰時を変更す 
るとをは6 (曰時変更）を押してくだ 
さい。 


電子巧組表のモ約リストで確認 I 
取り消しする 


予約1」スト表示設定び「する」に設定されている場合、 
電モ番組表で予約1」ストを表示でをます。 

] 電子番組表で番組を予約しまず 

►62 ぺージ 
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予約リストの予約情報を確認しまず 

6 を巧して (§) で選ぶ 

-己)を押すと電子ま組表の操作に戻ります。 

-予約したま組を選んでミ夹定ずると、予約内容の 
変更びでさまず。（^左記手順6) 

電子番組表の予約リスト 


を巧き[地上 D …テレビ] 


E 午を 2:00- 午を3:日0 


:巾].り[: 
田スポーツ=巧ゴルファーのお唯みをス' 
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の00日本夕货けめぐ00 0くわくモ■て的今在の□-ドシ （ 
ゴ，固0 r 巧木 J I 因 r 日本のパ" J 日 a - 巧別，《 I 

4 奶アニ X ねじま30それすすめ！力 
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• 予約内容を取り消したいとき 


(§) 


で選び 


回 

(ふた内) 


を巧す 


づ確認画面び表示されまず。 


選巧した:予のを消モ（巧0消し）しますか？ 


「する」を選んでミ夫定すると、選択した予 
約び取り消されます。 

「しない」を選んでミ夫定すると、電子ま組 
表の予約1」ストに戻ります。 


確認•甚本 視聴 録画•予約録画 再生•消去 編集 ダビング•管理 ファミリンク 設定 固ったとさは 


次ぺージへつづ< 〇 
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予約内容を確認/変更/取り消ず 


予約 U ストの予約情報 



る ® (3) 


① 録画巧 

HDD :通常の予約 
BD : BD 予約 

⑧ 設定されている録画画質 

③ 予約実行可能表示 

〇:録画残時間を判定し、録画可能であることを 
表します。 

X :録画残時間び不足しているため予約録画び実 
行でをないことを表します。 

休： 予約体止状態になっていることを表します。 
空白（表示なし）： 録画先び「ダビング予約」の 
とさは何ち表示されません。 
残時間の判定は行いません。 

《「毎曰予約」「毎週予約」の場合は、次回の録画 
び実行可能かどラかを表示します。 

• :録画び実行中。 

④ 毎日-毎週予約など繰り返し予約をした場合は、 
巧回のホ約内容び表示されます。 
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いろいろな再生 

サーチやス□一再生、スキップなど、ボタンを押すだけでいろいろな再生 
がでをます D 

102ぺージ 

つづを再生 

再生途中で停止してち、停止した位置から続けて再生でさます。 

101ぺージ 

追いかけ再生 

現在録画しているま組を、最初から再生することびでをます。 

108ぺージ 

同時録画再生 

HDD (八ードディスク）へ録画中に、すでに HDD に録画されている別 
番組传目 D 、 DVD を再生することがでをます。目 D 録画中は、 HDD に録 
画した番組を再生でさます。 

109ぺージ 

< D 返し再生 

ま組全体、あるいは一定の範囲をくり返し再生でをます。 

107ぺージ 

音声や字幕、映像/ア 
ングルなどの切り換え 

r 視聴設定」を使ってをさまざまな操作びでをます。（一110ページ） 

105ぺージ 


再生について 






BD や DVD ディスクにダビン 
グしたま組を再生したい 

巿おの BD ビデオや DVD ビデ 
才（映画など）を再生したい 

他機で録画した BD や DVD 
ディスクを再生したい 


音楽 CD を再生したい 

再生中の便利機能 


録画リストか S 再生 


96ぺージ 


87ぺージ 





BD を巧入したとを 

• 他機で使巧制限をかけた BD を挿入すると、次のよラな画面 I 
なります。暗証番号を入力してください。 


この B D には使用ち順びかけられていまず。 
輔するには暗証番号を入力してくださし、。 


電源自動けの機能 

-本機は録画した番組の再生時、ディスクの再生時に最後まで再生し、自動停止したとさは自動的に電源を「切」 
にする省エネ機能を搭載しています。シャープ製ファ 5 U ンク対応機器と接続しているとをは、本機とファ 
ミリンク対応機器の電源を自動的に切ります。（悍送り」や r 頭出し（チャプター送り）」などの操作を行い、 
タイトルの最後となり自動停止したとさは働さません。）電源自動「切」メッセージを表示させたくないと 
さは、「ホーム」一「設定」一 r 安む•省エネ」の「再生後自動オフ設定」で設定します（^174ぺージ)。 

電源「切」設定画面 ^ •電源「切」設定画面は約已分間表示されます。何を操作され 

^ん^ ないとさは已分後に電源び切れます。 

® - 電源「切」設定画面表示中は、つぎのボタン切がは働をません。 

® @ S 0固胃3 

&ホマ 百文 



ファミリンク対応機器と接続時に表示 


ミ夫定ずる 


終了 戻る 

〇または〇で画面を消したときは、自動電源「切」機能 
は働をません。 


暗証番号を3回まちびえると、ディスクトレイび開をます。ディ 
スクトレイを閉じてから、正しい暗罰番号を入力してくださし、。 


磨安で入力 


録画した番組や BD (ブルーレイディスク）、 DVD ディスクなどを再生する前にお読みください。 


再生のあ5まし 



困つたとをは 
























再生のあ 5 まし 


再生中の画面表巧について 


再生中に現在の再生位置やチャプターマークの位置などの情報を確認でをます。 

-再生状況に応じ、タイムバーを自動表示します卜104ページ)。「ホーム」一 r 設定」一 r 機能切換」一「画 
面表示設定」一「タイムバー表示設定」（一175ページ）でタイムバーを非表示にすることびでをます。 


再生中に 

を巧すづ巧すごとに次のよラに画面び切り換わります。 


「ディスク情報表ち 」 H 
例: HDD のディスク情報表示 



《ディスク情報表示の詳細は 
一53ページ 


「カウンター表示/タイム/ (一表示」 
例:タイトル再生時 



チャプターを号/現タイトル内総チャプター数 


「消える」 


-錄画カウンター 
※録画時のみ表示 

-現なの再生位置 
-タイトル長 

^^タイムシフト視聴時は 
「00:00:00」を表示 

-タイムバー 
-再生位置カウンター 
^^タイムシフト視聴時はマイ 
ナス表示 （ LIVE 放送との 
時間差）となりまず。 


録画リスト表示について 


録画リストの文をの大まさ _ 

- a (機能メニュー/編集）を押して r 文字サイズ設定」で文字の大きさを変更できます。 
-リモコンのを押して、文字の大ささを変えることもでをます。 


録画リストの表示切換 _ 

-録画 U スト表示を「画面 U スト」や「タイトル名リスト」、「チャプター単位」、「見どころ」などの表示に切 
り換えることびでをます。 

-録画 U ストを表示させます。 


(1) [ W 1 を巧す 

(2) を（表ち方法）を巧す 




で選び©を巧す 


-下の例は r 画面1」スト」と「タイトル名リスト」を切り換えた際の表示例です。 

- r 並べ換え」や「チャプター単位」、「見どころ」の表示切り換えは83〜84ページをご覧ください。 

■画面リスト ■タイトル名リスト 


































再生のあ! 5 まし 


HDD (ハードディスク）の表示例 


選がしている ( 
タイトルの情報 L 

タイトルの 
最初の画面 
(インデックス画面） 


カラー ボタン 厂 
などの説明 L 


HDD 觸間： 
巧が K タリア粉 


番組1 

まお2 

まお3 

番組4 

ま組己 

まお6 

1因 

• 

* 

* 

■ 

• 

番組7 

番組目 

番組9 

ま!§10 

ま組11 

きお12 


• 

• 

10 

’’ 


ま組13 

ま組14 

ま組15 

ま組16 

ま組17 

ま組18 




< 


• 


録画リストに表示されるマーク 


1 

閥 

まだ再生していないタイトル健 f 画した番組)。 

日 D/DVD の場合は、ディスクを取り出すと表示されませ 
ん /。 

互 

「タイトル保護」び設定されているタイトル(録画した番組)。 

予約録画時に詳細設定で「消さないで」を設定して録画 
した番組。 

を 

r 重ね録り番組」として録画された番組。 

HDD のみ 

の■►巧 

r ダビング10」の番組。 

数き r 10」はダビングできる回数を示しています。 

ダビングするたびに数び減っていきます。 

HDD のみ 

1吟〇 

n 回だけ録画可制な番組、または r ダビング10」の蚕 
組で9回ダビングした番組。 

ダビングすると移動仏ーブ)になり、 HDD からデータび 
なくなります。 

HDD のみ 

1 

HDD (八ードディスク)に録画したタイトルを選択し、そ 
のタイトルびグループ設定されてし、るときに表示します。 
(グループ設定により、1〜20び表示されます。） 

HDD のみ 

(が夕 -) 

画面 U ストに表示されているのびチャプター（章）である 
ことをのします。 

HDD、 巨 D のみ 

1 


キーワード自動録画されたタイトル 

HDD のみ 


ジャンルで自動録画されたタイトル HDD のみ 


お知らせ 


れている番組は、録画リストび黒画面となります。タイトル名は r* 
* *」表示となります。 


タイトル名 IJ スト 


画面リストを「タイトル名リスト」 
に切り換えまず 

(1) を巧す 




表示方法を還がしてください。 


タイトルちリスト 
チャプター単位 


見どころ 


(2) 「タイトル名リスト」を選んで巧定します。 
^タイトル名 U ストが表示されます。 


タイトル名リストで選んでミ夫定しまず 


づ 


で選び©を巧す 


HDD ( A - ドディスク）の表示例 


再生 


BS 103 SHK h 罔客のイタリア窗光 

け/**い]惟10 :日0 6日巧画 1*0 

民 ff しし、)!固 *♦**/ 全* ♦** @で田のぺ 一y fsn で巧のベージ 


_ *•/»*_[•】_ eojj-HB 


_**/**_[*] _円 nw j — 幻 


-41 


«な巧3で百いだ 


/ 3スソーソ甲 ■ 

9直 が)の王宙 

9 0 のあるお 


画面リストに房すとを 


タイトル名リストを「画面リスト」 
に切り換えます 

をを巧すづ「画面 U スト J を還んでミ夫定しまず。 


番組1 

香組2 

番組3 

き組4 

番組己 

番組6 

1 血 

* 

* 

* 

I 

■ 

番組7 

香組8 

番組目 

番組1日 

番組11 

番組12 

， 

g 

9 

,。 

" 

皮 


チヤプタ ー (章）単位表お 

1録画リストを「チヤプター単位」に 
切り換えます 

□ を巧すづ「チヤプター単位」を還んでま定しまず。 

9チヤプターを選び、ミ夫定します 



0Q8 

で選び@を押すづ 

再生1 


チャプタ -1 

チャプタ -2 

チサプタ -3 

チヤプタ -4 

チヤプタ -5 

チヤプタ-目 

' ""1日0»30© 

‘…卜 20分〇口榜 

パ…幼1邸 

4，"卜4日巧目別） 


"'つ2〇»5〇0 

チャプタ -7 

チャプタ -8 

チサプタ-日 

チヤプタ -10 

チヤプタ -11 

チヤプタ-に 

'""—23 ぉ 13技 

いか110が5怯 

いか22分11巧 

"，か5分300 

り… -1 が城 

膠3がが 


ヒント 


チャプターについて 

一48、巨0、103、123、221ぺージ 

タイトル単位に戻すときは、 （f] を押し、「タイトル単位」 
を選んで決定します。 


お知 5 せ 


DVD ディスクの再生では、チャプター単位の表示はでさません。 


確認•甚本 視聴 録画•予約録画 再生•消去 編集 ダビング•管理 ファミリンク 設定 固ったとさは 


次ぺージへつづ< 〇 
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再生のあ 5 まし 


見どころ 


並べ換え 


HDD (八ードディスク）に録画したタイトルから、 
見たい場面をすぐに探すことびでをます。 


1 


録画リストを「見どころ」に切り換 


えます 

(1) 6を巧すづ 


表示方法を遅巧してください。 

巳 並べ換ぇ I 
「タイトルち U スト I 


チャプター単位 



(2) 「見どころ」を選んで巧定します。 

-録画したタイトルを28の場面に分けて表示 
し 〇 


シーン番号 




見たいシーンを選んで決定します 


で選び@を押す 


づ 再生 



. タイトル単位に戻すときは、ろ （ タイトル単 
位）を押します。 


(1) みを巧す 


(2) r 並べ換え」を選んで巧定します。 

表示方法を遅巧して <ださい。 


© 


で選び (0) を巧す 


タイトルちリスト 
チャプター単位 


見どころ 


(3) 並べ換え方法を選びます。 

HDD い、ードディスク）の 
表示例 


0ご9で選び©を巧す 


かづ e えの方まを遅がしてくださし、 


古い順 

1ぉ舰谢しい胁1 

1說ち（古し顺 1 

1 タイトルちII目 1 

1 <穂18し（古し、順）1 

データ置をい順 


• BD (フルーレイディスク）や DVD ディスクの場 
合は、惭しい順」 r ちい順」「タイトル名順」「ディ 
スクへの録画順」の並べ換えび行えます。 

BD と DVD (VR フォーマット）のディスクは、 
並べ換えた順まで再生でをます。 

づ並び換え5れた録画 U ストが表示されます。 

I [ 古し、 )1 图 ***♦/ を **** @ で巧®ぺ 一 y fsn でホのぺージ I 


香組18 

番組17 

番組1白 

番組15 

番組14 

番組13 

'™ 

2 

3 

* 


6 

香組12 

番組11 

番組1日 

番組目 

番組8 

き組7 

， 



の 

" 

12 

番組6 

番組已 

き組4 

番組3 

番組2 

き組1 

13 


け 

巧 

,， 

18 


各画面下に操作に使5ボタンの説明び表示されま 
ずので、参考にしてください。 


I お知5せ I 

•日□、 DVD ディスクの再生では、見どころ画面表示はできません。 

-見どころ画面は、1タイトルを28等分して静止画表おしています。 
- 28分切下のタイトルの場合は、1分単位で分割されたシーンび表 
示されます。たとえば] 7分20砂のタイトルの場合は、]8シー 
ンとなります。の分、1分、…、17分の静止画び表示されます。） 


84 








































再生のあ 5 まし 


録画リストのグループ表示切換 


通常の録画リスト （ r 画面リスト」または「タイトル名 U スト」）と「グループ別」、「ジャンル別」、 r 予約別」、 
「キーワード検索」などのグループ単位表示に切り換えることびでをます。 


グループ 表示切換画面 



グループの種類について _ 

. グループ別 づ> 予約録画時など、グループに設定したま組を表示。（一 90 ページ） 

. ジャンル別 づ> スポーツやドラマなど選択したジャンルのま組を表示。（一 92 ページ） 

•予約別 づ> キーワードを指定して自動録画したま組や毎曰•毎週予約録画したま組を表示。 

(—►日2ぺージ） 

.キーワード検索 => 設定したキーワードに該当する番組を検索して表示。（一日 3 ページ） 

各グループ表示と全番組表示の切り換えは、6を押します。 

□ (グループ/検索）なろ（全 _覽） 


i 









再生のあ 5 まし 


録画 U ストか6る機能を設定する 
(機能メニユ ー） 


先にタイトル（録画したま組）を選んでから編集な 
どを行ラには、録画 U ストでタイトルやチャプター 
を選んでから「機能メニュー」によって各種機能を 
呼び出すち法び便利です。 


國臣ム I 圆 



□ □□□ 


SHARP 



1録画リストで「機能メニュー」を表 
示させます 

励 を押すづ己を押す 

-録画 U ストでの切り換え（タイトル名リスト/ 
チャプターリスト、才 U ジナル/プレイ U ストつ 
によって、表示される機能は異なります。 

※他機でプレイ U ストを作成したディスクを 
挿入した場合 



内宮説明 
消去 
ダピング 
編集 

タイトルを変更 


このタイトルを再生します。 


グルー^^ 

タイトル保畫設定 
類似觀燃 
夕宇サイズ設定 


■‘.i 細 



機能メニュー 


I それぞれの設定をします 

t . 操作については、それぞれの参照ページをご 
覧ください。 

r 機能メニュー」では、なのよラな機能を呼び出す 
ことびでをます。操作について詳しくは、それぞ 
れの参照ページをご覧ください。 

■再生（一88、101ぺージ） 


DVD-RW/-R ビデオ！ DVD-RW/-R VR 


録画リストで選んだタイトル（またはチャプター) 
を再生しまず。一度再生し、途中で停止したタイ 
トルをはじめから見たいとさに選択しまず。 

《 DVD - RW /- R ビデオフォーマツトをフアイナラ 
イズすると録画 U ストはご覧いただけません。 
タイトルメニュー画面にな D ます。 


■内容説明巧立] 

録画画質の刊、に倍」、「3倍」、「5倍」、「7倍」、 
「10倍」、「12倍」、 「 HDOO 」 で録画したデジ 
タル放送を組の内容を表示しまず。 （ BD.DVD 
は表示されません。） 

-内容説明の文字をキーワードにして、録画 U 
ストの番組や番組表を検索することびでをま 
す（一93ページ)。 

■消去》1(一114ぺージ）_ 

rm ■ が " a が "" の。が ‘, iBiWH 

録画 U ストで選んだタイトル（またはチャプ 
ター）を消去でをます。 DVD ディスクのタイト 
ルは、チャプター単位の消去はでをません。 

■ダビング（一133ぺージ）_ 

l!l»M FTil ■•W 。 ; 歷 :■ 似 ] 

HDD (八ードディスク）に録画したま組を BD 
にダビングした D 、さまざまなダビングびでを 
ふ^ 〇 

■編集（一120ぺージ） 

nriTii rrii 

HDD (八ードディスク）、 BD に録画したま組は、 
編集の操作でコマーシャルなどをカツトしたり 
することびでをます。 

■タイトル名変更《1(一148ぺージ）_ 

rm いの化の ," の 。:"‘, iBiWH 

タイトル名を変更することびでをます。ま組名 
など、わかりやすいタイトル名に変更しておく 
と見たいま組を探すとさに便利です。 

■グループ設定（一91ぺージ）田正！ 

録画1」ストで選んだタイトルを、グループに分 
けて分類-整理でをます。 

■タイトル保護設定※1 (-112 ぺージ） 

l!l»M FTil hViiS ぷ抽ぶけ 

タイトルをイ呆護します。 

誤って編集や消去をしないよラにするとをに設 

定します。_ 

■類似番組検索巧立！（一 89ぺージ） 

録画したタイトルのま組名と似ているタイトル 
の番組を番組表から検索し予約することびでを 
ふ si 〇 

■文字サイズ設定（一175ぺージ） 

ホーム画面、電テま組表、録画 U ストの文字を 
大をくすることびでをます。 


《1 DVD-RW (ビデオフォーマット）、 DVD-R ディスクは、ファ 
イナライズを行ラと再生専田ディスクとなり操作でをません。 
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HDD に録画した翻やダビングした BD • DVD を再生ずる 

- HDD (八ードディスク）や己 D (ブルーレイディスク）、 DVD ディスクに録画された番組（タイトル) 
を r 録画リスト」か5選んで再生します。 

-他機で録画した DVD ディスクは、ファイナライズされたディスクび本機で再生でさます。 


電源 開/閱 

Q LzJ 


[面面表示1化上 D ノ、 

__ /BS/Ca 是を 

I 翻情中臟〇換 I V 


録画…•停止 


吟]〔〇 [[■ I 

早戻しゆっくり早送り 

も固国 

が J 

刖 -巧树 h 次 

广叫 I II I 叫 

画 

圃护圖 



青赤綠黄 

□ □□□ 


ごま意 


BD-RE Ver.1.0 (カート U ッジ入り）は、本機で再生できません。 
また、本機に挿入することちでさません。 

他の巨 D レコーダーで録画した巨 D-RE/-R には、一部再生でをな 
いディスクびあります。例えば、デジタル八イビジョンカ ラ （HDV 
方式）で撮診した映像を録画したディスクなどは再生でをません。 


お知5せ 

Iライプ中にに竺兰Iを押すと、音声ガイドを聴をなびら簡単に再生 
することびでをます。一呂呂ページ 


お知5せ 


ビデオフオーマットで録画した DVD ディスクをファイナライズ 
(一152ぺージ）すると、他の DVD プレーヤーでち再生でをる 
メニュー画面び自動的に作成されます。そのため、ファイナライズ 
前とファイナライズ後では ニュー画面び異なります。 

他機でファイナライズされたディスクは、タイトルメニューなどの 
画面びそれぞれ異なりますび、再生でさます。 

本機でのファイナライズ操作については、152ページをご覧くだ 
さい。 

再生専巧のディスクを巧入したときは、自動で巨 D/DVD モードに 
切り換わり、再生び始まります。 

録画リストに表示されるタイトル名は、最大で HDD 全角40文字 
旧 D 全角40文字- DVD 全角32文字）です。本機 L が!で録画し 
たディスクなどで本機で表おでをない記号や文きびあったとをは 
「*」表おとなります。 

DVD では、ディスクを一度トレイから取り出すと、録画リストに 
rXP」 や 「SP」 などの画質表示び出なくなります。 

録画した番組で、まだ再生していない番組には 「NEW」 び表おさ 
れます。（日 D/DVD の場合は、一度ディスクを取り出すと表示さ 
れません。） 

録画リストについてお困りの際は「故障かな？と思ったら」 
(一200ぺージ）をご覧ください。 

視聴年齢制限を設定 （^177 ページ）しているとを、設定した年 
齢制限に該当する番組を再生しよラとしたと却ま、年齢制限を解除 
するためのパスワード入力画面び表示されます。パスワードは本機 
に設定されているノ（スワードです。 

録画した 3D 放送を 3D で視聴するには、 3D 対応テレビの設定び 
必要です。詳しくは、テレビに付属の取掘説明書をお読みください。 

m テレビと本機の準備をします 
席 ►so ぺ—ジ 

• BD • DVD を再生するとをは再生用のディス 
クを挿入します。 

1 HDD または BD/DVD を選びます 




リモコンを本機に向けて押すたびに、 HDD モー 
ドと BD/DVD モードび切り換わります。 電源 
を入れると自動的に HDD モードになります。 



HD □モード選択時に- 
点なします 


- BD / DVD モード選択時に 
点なしまず 


HDD に録画したタイトルを見るとを、 U モコ 
ンのを押し本機前面の HDD ランプを 
点灯させます。 

BD や DVD に録画したタイトルを見るとを、 
リモコンの ™ を押し本機前面の BD/DVD 
ランプを点巧させます。 


録画した番組の再生 


5倍/7倍/10倍/12倍 


2倍/3倍 



次ぺージへつづ< 〇 









HDD に録画した番組やダビングした BD • DVD を再生する 


2録画した複数の番組の中か5選んで 
再生したいとを 


• f | を巧す 


録画 U ストび表示されまず。 
手順3にをみまず。 


録画した番組をずぐに再生したいとさ 


ゆっくり 

V を巧す^ 


最後に録画または再生したタイト 
ルび再生されまず。 


. 本体の再生ボタンでも再生することびでをま 
す。 


3見たいタイトル（録画したま組）を 
選んでミ夫定しまず 



で選び©を押す 


画面 U ストの画面例 


づ 再生 


番組1 

番組2 

番組3 

番組4 

番組巳 

番組巨 

I 画 

2 

3 


S 

6 

番組7 

番組8 

番組9 

き組10 

番組11 

番組12 



3 

に 

" 

け 


-画面1」ストの場合、ル画面を選ぶと自動的に 
ル画面のまま再生されて内容を確認でをます。 
(pn でル画面早送り） 

-ページび複数あるとをは ：でぺ一 
ジ切換 


I ヒント I 

-再生中にを巧すと、再生を停止して、録画 U ストを表 
おで去ます。 

- HDD (八ードディスク）の録画 U ストでろ（機能メニュー 
/編集）を押すと、タイトルの編集や消去びでをます。 

■ 再生び按わると 

HDD (A- ドディスク）づ放送中のテレビま組映像 
BD . DVD づ次のタイトルを再生 

4再生を止めるときは 

(再生停止）を巧す 

. 本体の停止ボタンでち再生を止めることびで 
さます。 

. 再生をタイトルの途中で止めたとさは、つづ 
さから再生することがでをます。 

. っづを再生にっぃて一 T01 ページ 


ヒント 

最初から再生したい場合は、録画リスト （^86 ページ）で 
□ (機能メニュー/編集）を巧し、「再生」一「最初から」 
を選んで < ださい。 


他機で録画した BD や DVD を再まする 


る 


他機で録画した DVD ディスクはファイナライズされ 
たディスクび本機で再生できます。 


ディスクを挿入します ► ss ぺ-ジ 

-フアイナライズされた DVD ディスク（ビデオフォー 
マット）を挿入すると、自動的に再生び始まります。 


BD または VR フオーマットの DVD を再生するとき 


は、 


〇 


を押し、 BD/DVD モードに切り換えます。 



自動的に再生が始ま5ないときは、 
再生を始めます 


ゆっくり 

>■ を押す 


づ最初か6再生されます。 


3再生を止めるときは 

(再生停止）を巧す 

タイトルを選んで再をす者ちな 


停止中に録画リストまたはタイトル 
メニューを表示させます 

( M ) を巧す 


タイトルを選んでミ夫定します 


0^0で選び©を巧す 




再生 


録画リスト 


番組1 

番組2 

番組3 

番組4 

番組已 

番組6 

1国 

2 

3 


S 

S 

番組7 

番組 S 

番組日 

番組10 

香！§11 

番組12 

つ 

8 

S 

10 

" 

,2 


-ビデオフォーマットの DVD ディスク（フアイナラ 
イズ済)の場合は、タイトルこユーが表示されます。 
タイトル;)<こユーは録画した機器により異なります。 


ヒント 


•録画リスト（タイトルメニュー）び表おされない場合は、一 
度再生させて停止し、手順 1 を再度巧ってください。 


ご注意 


他の巨 D レコーダーで録画した目 D には、一部再生でさないディ 
スクびあります。例えば、デジタル八イビジョンカメラ （HDV 方式） 
で撮影した映像を録画したディスクなどは再生でをません。 

他の BD レコーダーで録画された巨 D ディスクび H.264 画質で長 
時間録画されているときは、本機では再生でさない場合びあります。 
本機がでダビングした DVD-R DL (2 層）ディスクは、再生で 
をない場合びあります。 

他機で録画した DVD ディスクび再生でをないとさは、録画に使巧 
した機器でファイナライズを行ってください。 

他の DVD レコーダーで付けたタイトル名で本機で表示でをない文 
字は、「****••••」（最大で全角32文字分）の表示となります。 
他のレコーダーでフレーム単位の編集をしたディスクを再生した 
とさは、開始地点、終了地点びずれたりインデックス画面び異なる 
場合びあります。 
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HDD に録画した番組やダビングした BD • DVD を再生する 




プレイ IJ スト表示（プレイ U ストの 
あるディスクを巧入したとを） 



1画面リストまたはタイトル名リスト 
で 「プレイリスト」を選びます 

ろを巧す 

-押すたびに「才1」ジナル」^「プレイリスト」 
表示とな D ます。 

2リストを選んでミ夫定します 

© で選び©を巧すづ I 再生 I 

お知5せ 

•デジタル放送を録画（ダビング）した DVD ディスクを再生したと 
を、つざの操作はでをません。 

-番組情報は表おでをません。 

-連動データは表示でさません。 

-字幕は表示でをません。 

• 本機に録画した映像を再生したとを、録画されている録画画質によ 
り放送と見え方び違って見える場合びあります。 

例： 4:3の映像を録画したとき 

巧送 DR 録画したとき 

： 4:3 テレビ 1 反 9 テレビ 


回 


に倍」「3倍」「5倍」「7倍」リ〇倍」り2倍」 
mo OOJ で録画したとを 
4:3 テレビ 16:9 テレビ 


◎の 

上下左ちに黒帯の付いた画面 
になります。 


例： 4:3 L 日がちの映像を録画したとま 

反!送 DR 録画したとを 

1 4:3テレビ 16:9テレビ 


で 


4:3 テレビ 

で 



「2倍」「3倍」「己倍」「7倍」「10倍」「12倍」 
「 HDOO 」 で録画したとき 
4:3テレビ 1日:9テレビ 


〇 II 〇 I 

上下左ちに黒帯の付いた画面 
になります。 


録画したタイトルと似ている 
番組を番組表か6をびす 
(類似番組検索） 


-録画したタイトルと似ているま組を、ま組表から探 
すことびでをます。 

] 録画リストを表示します 

I (1) 類似番組検索したい番組を選びます。 

(2) 「機能メニュ ー 」を表示させます。 



圆娜す^ (〇3で選ぶ 


I ( を巧す 


内容説明 
消去 
ダビング 
編集 

タイトルち変を 
グループ設定 
タイり解裏設定 
態きお検索 
文宇サイ溜定 


このタイトルを巧をします。 


つづをか S J 


機能;>(ニュー 

r 類似番組検索」を選んでミ夫定しまず 

(§) で選び@を巧す 


再生 

圓 

内容説明 


消去 


ダビング 

このタイトルのま組をに巧似する番組を 

編集 

ま組表か5探しますか？ 

タイトルち変を 


グループ設定 


タイト J レ巧董設定 

1しない 

巧字サイズ設定 



機能メニュー 

「ずる」を選んでミ夫定しまず 

0〇9 で選び©を押す 

-類似ま組の一覧び表示されます。 

番組を選んでミ夫定しまず 

〇〇〇 で選び©を巧す 

放送中のま組 I づ選局 

未放送の番組」与予約録画設定 

(一已3ぺージ手順 3) 



-「2倍」〜「1吕倍 」、 「HD OOJ で録画した番組を]目：目テレビ 
で見たとき、放送と違って見える場合はテレビの画面サイズを変更 
して < ださい。 






























グル-プ別/ジャンル別/ホ削/トワ-ド臟リストか目酷ずる ( HDD ) 


r グループ別リスト」「ジャンル別リスト」 r 予約別リスト」「キーワード検索」の録画リスト表示が 
行えます。 




電源 


い。。） ± I 


I 画面表乎 ■ 地上 D 

/ BS/CS 

I 番租情報 J I 巧を叫 


入 

選局 


録画…•停止 


山 

早戻しゆっくり早送り 

回 


^刖^ -時停止^次 

凶山凶 

國 


I 瓣||ホ-ム||飄 

又きサイズ 

青ホ緑黄 

□□□□ 



SHARP 


I お知5せ I 

グループに含まれないタイトル（録画したま組）を再生する 

-放送中の番組を録画した場合やグループ設定をしないで予約録画 
した場合は、どのグループにも含まれないタイトルになります。 

-どのグループにも含まれていないタイトルは、グループ別 I 」ストか 
らは選べません。 U モコンの ( J ；;) を押し、録画 U ストから選んで 
再生してください。 

•グループ別 U ストから選びたい場合は、「録画1」スト」一「機能メ 
ニュー」一「グループ設定」でタイトルをいずれかのグループに設 
定してください。 


グループ別 U ストから再生するには 


m テレビと本機の準備をします 

►30 ぺージ 


HDD モードを選びまず 

を巧す 

- U モコンを本機に向け押すたびに、 HDD モー 
ドと BD/DVD モードび切り換わります。 


。屬) 

> 

1•止 

■ 

〇 

■ 

"6 

3 ©W 

S ， ‘ 

n 1’ ’一 


' / 


HDD モード選巧時に」 
点なします 


2録画リストを表示させまず 

[ W ) を巧す 

• ホームメ ニ ューの 「再生•編集」一 「 HDD 」 
か5録画リストを表示させることもできます。 

3グループ表示切換画面を表示させまず 

ろを押す 



グループ別を選び、再生したいグ 
ループを選んでミ夫定します 


0 O 0 で選び©を巧す 


面]田旧キーワード目119百 
二3-スの#® 


ブルーブ1 

■auiBCT 

•ブルーブ3 
»ブルーブ4 

■ブルーブ5 【0]因試 旧 は»定） 

II ブルーブ6 【0]巧巧 I ティ [4] (未 K 定） 

麵ブルーブ7 [0] 円な 

し まだ視聴していない番組びあるとさに表示 


[0] 画5 ニ トス/財 
民スボ-ツ 
[0] 画历柄のイドパ¬ 
の] 田ド57 

[0] 因試 
[0] 巧巧 I ティ 



見たいタイトル（録画した番組）を 


選んでミ夫定します 

で選び©を押す 


づ居当 


番組1 

を紹己 

ま組3 

番組4 

を組5 

を組已 

'画 

1_!_ 

， 

* 

Lj _ 

Lj _ 

番組7 

を撇 

ま組曰 

き組10 

細1 

を組12 

' 

* 



" 

'2 


. 再生び終わると、放送中のテレビま組映像に 
なります。 


も 再生を止めるときは 

(再生停止）を押す 

. つづを再生について一 101 ページ 
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グループ別/ジャンル別/予約別/キーワード檢索リストか!5再生する （HDD) 


グループ巧のタイトルを 
他グループへ設定し直すには 


グループ表示切換画面を表おさせまず 

►90 ページ 

移動したいタイトルが入っている 
グループを選んでミ夫定します 


QO ) で選び@細す 


グループ別リスト画面で移動したい 
タイトルを選びます 


© 


で選ぶ 


4「機能メニュー」を表示させます 

□ を巧す 

S 「グループ設定」を選んで巧定しまず 


QoS ) で選び@細す 


移動巧のグループを選んで決定しまず 


( Q ) で選び@細す 



タイトルを巧1/-プごとに分巧整巧できます。 


1 3 グル-プ3 I 


機能 ニュー 

-選べるグループは、「グループ1」〜「グルー 
プ20」の2日グループです。 

づ選んだタイトルが移動先のグループへ 


ヒント 


-「設定しない」を選ぶと、どのグループにち含まれなくなり 
ます。 

設定を終了しまず 

終了 


〇 


を押す 


グループ設定していないタイト 
ルをグループ設定するには 


録画リストを表示させまず 


►90 ページ 


グループ設定したいタイトルを選び 
まず 


69 


で選ぶ 


左記の「グループ内のタイトルを他グ 
ループへ設定し直すロホ」の手順4〜 
7を行いまず 


グループのを前を巧えるには 


グループ表示切換画面でグループ名 
を変えたいグループを選びます 


(§) 


で選ぶ 


ソフトウエアキーボードを表示させ 
まず 

ろ を巧す 

グループ名を入力します 

-最大で全角8文字のグループ名び入力でさます。 


[グル-プ1 


••文字まで入力でをます。 
予測変換 


夕字種：，あ1ア _A __1_ J 己区機能 


□ あ巧_[曰か巧_[且さ行 


U _た行_ 


Q ま行 


巧]記号 


且_な巧_ 


回_や行_ 


のね をん一 SP 1 因 


回 I ま行_ 


回_ら行_ 


文字を入力する一149ページ 


確認.薑本 視聴 録画•予約録画 再生•消去 編集 ダビング.管理 ファミリンク 設定 固ったとさは 
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グループ別/ジャンル別/予約別/キーワード検索リストか5再生ずる （ HDD ) 



] 録画 U ストを表示させます 

►90 ページ 

2グループ表示切換画面を表示させま 
ず 

を)を巧す 

3「ジャンル別」を選び、再生したい 
ジャンルを選んでミ夫定しまず 

0^3で選び®を巧す 


わ 押な卜道 


プループ1 [0]| 

•プループ2 [0] 田スボ-ツ 

■プループ3 【0]〇3巧树巧イドシト 

>プループ4 [0] 田巧7 

•プループ5 [0] 田旨楽 

■プループ6 [0] 丙;巧 I ティ 

麵プループ7 [0] 巧姑 


涵キーワード自 BSS り引 フランス 

川 ニユースの冉 S [1] (未 B 定） 


見たいタイトル（録画した番組）を 
選んでミ夫定します 


モ約別リストか6再生するには 


毎曰-毎週など繰り返し予約や、キーワードで自動 
録画したタイトルごとに表示させます。繰り返し予 
約の U スト名は、初回に録画した番組名となります。 


録画リストを表示させます 


►90 ページ 


グループ表示切換画面を表示させまず 

ろを巧す 

r 予約別」を選び、再生したい予約 
別リストを選んでミ夫定します 


で選び@を巧す 



[口]画-ス巧5 
[0] 巧スボ-ツ 
[0] 画民 M のイドパ¬ 
の] 田巧7 
[0] 因な 
[0] 尚巧1モ< 

[0] 氏拍 


見たいタイトル（録画したま組）を 
選んでミ夫定します 


0〇9で選び©を押すづ I 再生 I flQ ) で選び@を押すづ I 再生 I 




番組1 111 ま組2 1111蚕組3 III ま組4 1111番組己 111 まお6 


国^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^‘■■■■レ；な 。— HU に巧^^ 


ま組2 III 番組3 


再生を止めるとさは 

(再生停止）を押す 


再生を止めるときは 

(再生停止）を巧す 
























グループ別/ジャンル別/予約別/キーワード檢索リストか!5再生する （ HDD ) 


I ワードか S をびす（キー つ — 


ド巧飘 


-録画したタイトルの内容説明からキーワードを抽出し、 
録画 U ストのま組やま組表を検索することびでさまず。 

キーワードを入力して巧索する 

] 録画リストでグループ表示をさせまず 

障 I を巧す づろ を巧す 

(グループ/検索） 

9「キーワード検索」を選びまず 


@ 


で選ぶ 


[0] BE: ユ-ス/閒 脚 

[0] 田ス Ji- •ノ 11 ] 

[0] BEIM 巧 イド シ 3- 脚 
[0] 因 ド 57 脚 

[0] 因お 旧 

[0] 断行 I テイ [4] 

[0] 3 用 脚 

[0] n 因に夕巧 ■ 闻 

[0] で ドむかタリ-/ 巧 [7] 


[3] HE キ-トド自 USS 

11] ニ ュース の冉 f 


M プループ10 [0] 回*|/巧 

II プループ11 [0] 国が/押 
M プループ12 [0] 巧 S な 


- r (未設定)」のところに新しいキーワードを設 
定でさます。 

-設定でさるキーワードは日つまでです。ずでに巳 
つ設定しているとさは、設定済みのキーワードを 
変更して新たなキーワードを設定してください。 

キ-ワイ娘索条件）を關/頸/肖!!除します 

♦キーワードを設定ずるとをは 

(1) 「キーワード検索」で r (未設定)」を選んで 
0を巧します。 

♦キーワードを変更ずるとをは 

(1) 「キーワード検索」で変更したい項目を選ん 
で (5 を巧します。 

設定時の画面例 


(2) ソフトウェアキーボードか 5 キーワードを 
入力します。ソフトウェアキーボードの使 
いかたは「文字を入力する（ソフトウェア 
キーボード)」（一149ぺージ）をご覧く 
ださい。 

-全角20文字しツ内（半角カナ文字は入力 
でをません)。 

-己つまで設定することびでをます。 

♦キーワードを削除ずるとさは 

(1) 「キーワード検索」で削除したい項目を選ん 


で真を巧します。 



(2) 「する」を選び、獲）を巧します。 

-消去した項目は悼ーワード検索」に r (未 
設定)」と表示されます。 

キーワードを選びます 


(§) 


で選ぶ 


>グルーブ1 [0】 

■グルーブ2 [0] 
■グルーブ3 [0] 


咖グルーブ4 
■グルーブ5 
■グルーブ6 
■グルーブ7 
* グルーブ8 
■グルーブ9 
g グルーブ10 
M グルーブ11 
«グルーブ12 


HDD ち時間： EISIES 1 20時間10巧 I 


[0] 画 E こトス/財 

[0] E スボ-ツ 

[0] 画巧府巧イドシ S - 

[0] 田ド57 

[0] 因な 

[0] S 巧巧ィ 

[0] 円的 

[0] 画田にメ巧 1 

[0] 田ドキがソタリ-/扣 I 

[ 0 ] 

[0] 因化巧百 
[0] 折抑 


画キ-つ-ド自》的 
ニユースめ林¥ 


ミ夫定で検索します 

@を巧すづ I 検索結果 

-検索中は r キーワード検索中」び表示されます。 
• (再生停止）で検索を中断でをます。 

検索結果び表示されます 








































グループ別/ジャンル別/予約別/キーワード検索リストか5再生ずる （ HDD ) 


内容説明か6キーワードをコピーし 
て検索する 


1録画リストでキーワードをコピーし 
たい番組を選びます 

[ D を巧すづ © で選ぶ 


2 r 機能メニュー」を表示させまず 

□ を押す 


薛 


巧宮説明 
消去 
ダピング 
編集 

タイトルを変更 


このタイトルを再生します。 


グルー^^ 

タイトル保畫設定 
類似觀燃 
夕宇サイズ設定 




ごづき•から 


機能メニュー 



r 内容説明」を選びミ夫定します 



で選び©を押す 


4キーワードコピー画面を表示させまず 

(5(キ-ワードコピー）を押す 



5キーワードをコピーします 

-コピーでさるのは20文字までです。 


(1) 開始点を巧めます 



で選び © を巧す 


(2) 終了点を巧めます 



で選び@を巧す 


-キーワードび設定されます。すでに設定済み 
のキーワードと同じものをコピーした場合、 
同じキーワードび設定されます。 

-設定でさるキーワードは、6つまでです。 


r 録画リストのキーワード検索を行 
う」を選んでミ夫定します 

Qol ) で選び©を巧す 


を巧おしました。 

巧出した語巧を使って、キーワードお索を行いまずか？ 


キーワ^ド自動録画の設定を行ラ 
番組表のキーワード検索を行ラ 


録画リストのキーワード検索を行う 


本体に一時のに記憶させる 


※本体に記憶した語句は、タイトルち変更などの 
文字入力の画面（予測変換）で使用でをます。 

(予測変換の候補が更新されると使用でをなくなりまず） 




-手順7からは録画 U ストの検索を例に説明し 
ます。ま組表を検索する場合は^ 43ページ 
-キーワードび登録でをないとを一43ページ 
. 「本体に一時的に記憶させる」を選んで決定す 
ると、キーワードを文字入力時の予測変換候 
補に登録でをます。 


7グループ表示の「キーワード検索」 
欄にキーワードび設定されます 


例：録画リストを検索したとき 


■ 


[0] 

画 ff こ 1- ス巧 B 阿 

[0] 

画巧11/りイドシ 3- 阳 

[0] 

田宜《 旧 

[0] 

田バ51テ< [4] 

[0] 

C 相 [0] 

[0] 

画因アツ /M 阿 

[0] 

正ドむ)〇タリ-/试口] 



r (未設定 U の 
ところに、コ 
ピーしたキー 
ワー ドび 設定 
されまず。 


8ミ夫定で検索します 

@を押すづ_検索結果 


Sffll 

番組2 

番組3 

き組4 

き組已 

き組6 

1皿 


3 

* 


S 

醒7 

蚕組8 

番組目 

番組10 

番組11 

番組12 



9 

の 

’’ 

巧 


香組14 

番組1已 

番組1白 

番組17 

番組18 

13 

け 

巧 

'S 

,， 

18 


-検索中は r キーワード検索中」び表示されます。 
• © (再生停止）で検索を中断でをます。 


録画リストをを一覧表示に戻すには 


1各グループ表示の画面で全一覧画面 
を表示させます 

をを押す 

• 全一覧表示に戻0ます。 
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音楽 CD を再生することびでさます。 


電源 m/m 

〇 LzJ 

[画面き示1地上 D ノ、^ 

_ /BSJCS 選局 

I 麵留 ）1 放送叫 V 


録画…•停止 


I 

早房しゆっくり早をり 

S ち。 I 

_ 前 _- 巧停止 _ 次 _ I 

「W ) I II I「…1 I 

四 

關嗎 

田亞阻3 文きサイズ 

お!海 

青ホ緑黄 


ごま意 


ビデオ CD は再生でをません。 


I Km\ f 1 G 叫 

固 I の囚 

I 入。切換 J I — J I V I 

I 3 巧入力 J I テレ配夕] I 助謎] 

回回回 I 是 

网呵内 

〔スぶ11 8品 J 1 9 w ぶ I 

晒耐励 

卜音声！('字幕 I 广け 

I ホ經ブ I 医臟9トッり-ク I 


テレビと本機の準備をしまず 


►30 ぺージ 


CD を挿入します 

►25 ページ 

-読み込みび完了すると自動的に最初から （1 
曲目から）再生されます。 

自動で再生されないとさや、一時停 
止したときは再生ボタンを巧します 


を巧す 


視聴設定画面 


L _ 

の 00:03:12 
«9 3 LPCM L+R 

| c 切 


トラック 
選択画面 


く ►遠が 逐 D 再生 


曲を選んで再生したいとをは、再生 
中または停止中に、再生したい曲を 
選んで決定しまず 

ega で選び©を押す 

再生を止めるときは 

(再生停止）を巧す 

-音楽 CD の画面び消えます。 


CD を挿入して視聴設定画面を操作します 

□ (視聴設定）を巧す 

「 T 」 を選んでミ夫定します 

© で選び©を巧す 

曲番号を選んでミ夫定しまず 

© で選び©を巧す 
ヒント 

-数字ボタンで指定して決定することちで去ます。 

-停止状態で(ふた内）を押したとさに表おされる視聴 
設定画面については、 no 〜111ページをご覧ください。 


音楽 CD の再生 


音楽 CD を再生ずる 


5倍/7倍/10倍/12倍 


2倍/3倍 















m テレビと本機の準備をしまず 

► 30 ページ 


] ディスクを挿入します > ジ 

-自動で BD / DVD モードに切 D 換わ D 、 再生 
び始まります。 

. この後 HDD (八ードディスク）のタイトルを 
見たい場合は、再生を停止し、 HDD モードに 
切り換えてください。 

ヒント 

• 挿入すると自動的にメニュー画面び表おされるディスクちあ 
ります。画面の指おにしたびって操作して<ださい。 


①新しい巨 D ビデオの中には、最新のソフトウェアに更新をしな 
いと再生びでをないちのびあります。 

そのため、レコーダー本体のソフトウ X アの更新び必要な場合 
びおります。 

ソフトウてアの更新は、地上デジタルや日 S デジタル放送で行 
われます。 

デジタル放送び受信でをない場合はシャープのホームページか 
ら直接ダウン□ー ドしてソフトウェアの更新を行ラことちでを 
ます。（一181ページ） 

また、「ホーム」一「設定」一「視聴準備」一「ダウン□ー ド設 
定」で「する」に設定（工場出荷時の設定）しておくと、デジ 
タル放送波を利巧したソフトウェアのダウン□ー ドび自動的に 
巧われ、萬に最新のソフトウェアに更新されます。 

③レコーダー本体のソフトウてアの更新については、シャープホー 
ムぺージの DVD / 日 D ヴポートステーシヨン （ http :// www . 
sharp . co . jp / support / av / dvd /) からご覧いただけます。 


早戻]^ゆっくり早送り 

一 > 一 





お知5せ 

HDD (八ードディスク）に録画中は、 BD ビデオの再生はでをませ 
ん。巨□ビデオの再生中に予約録画び始まると、再生は停止します。 
巿販の目 D ビデオや DVD ビデオディスクには、自動的に再生び始 
まるものや、「トップニュー」や「ディスクニュー」び記録さ 
れているものびあります。（トップメニューを「タイトル」と呼ん 
でいるちのちあります。） 

巿販の目 D ビデオや DVD ビデオを再生するとをは、ディスクの取 
掘説明書や画面の指示にしたびって操作してください。 

海がテレビ番組の DVD ビデオなどで、吹き曽えの音源びない部分 
び才 U ジナル音源（が国語）になり日本語と交互に切り換わる場合 
びあります。 

市販の巨 D ビデオの再生中など、著作物にぶっては自動で静止画 
になるちのちあります。このよラな善作物を再生し、自動で静止画 
になったとさは riT ] を押して静止画を解除でをます。 

日 D ビデオや DVD ビデオは、収録されている音声の音量レベルに 
より、再生時の音量びルさくなる場合びあります。 

ドルビーデジタルで音声を収録したディスクの場合は、「ホーム」 
一「設定」一「映儘*音声調整」一「映像-音声設定」一「音声出 
カレべル」で「シフト」（一173ページ）にすることで音量を大 
去くすることびでをまず。 （ DTS 、 ドルビーデジタルプラス、ドル 
ビー TrueHD で音声を収録したディスクでは働をません。） 

□映像ケープルを使いテレビと接続したとを日 D ビデオは48 Oi 
信号で出力されます。（从イビジョン画質で日 D ビデオを再生した 
いとをは、 HDMI ケーブルでテレビと接続してください。） 


映画などを収録した市販の日 D ビデオや DVD ビデオディスクを再生します。 


I 面面ミを]地上 D 

/ BS/CS 

\ mm \ I 放送切換 j 


mm 


録画…•停止 


メモ 


巨 D - JAVA を採巧した複数の日 D ビデオを利用した場合、まれに、 
再生時の操作で動作び遅くなったり、正常に再生しなくなる場合び 
ありまず。そのよラなとさは、 r ホーム」一「設定」一「初期化•更新」 
一 「個人情報初期化」一 「 BD ビデオ用データ初期化」をって< 
ださい。（一178ページ） 


件 

-^心 

( Wi 

固 

じ加換1 

[3析入；*： 1 

囚 

- テレビ-^ =一 ' i 

つ 1入力叫 

1 音量選局 

囚囚 
日囚|| 

1テレビ/デづ]1テ.。ク糾] 

呵施1 

阿网网 

〔7™句〔8句〔みぶ1 
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スクの再生 


ffBBh DR ) 二ち3倍 T5 倍/7倍/10倍/12倍 Isxp ) XP ) SP、LP I EP ( 


bd - reIbq-r | ovd - rw/-r 


区 Rl ビデす I 


市巧の BD / DVD ビデオ16を巧 CD 


市販の BD ビデオや DVD ビデオを再生ずる 


ふた内 










市販の BD ビデオや DVD ビデオを再生する 


(トップメニューびある場合） 

f ^ fcRl 2 话 31 写 I 5 倍/- 7 ち/1ごち-‘、 2 语 TSXP f XP I S . 1 LP I S 口 


巧巧 rrrgi 化んが v 泣 : j "r i み i i!!i! 麻而 wh sh 卜 i? •) 

ディスクを挿入して、 [ M ] を押ずと、トップメニュー 


を表のしまず。 

画面の指示にしたびって操 
作してください。 


トップメニューの例 

トップメニュー 
1ジャズ 2ラテン音楽 

3クラシック 4 □ツク 


(ディスクメニューびある場合） 


XPlXPlSPlLPl が 


ディスクを挿入して I * 擅? I (ふた内)を押すと、ディ 
スク こユーを 表示します。 

画面の指示にしたがつて字 ディスクメニューの例 

幕や音声を選ぶなどの操作 

をしてください。 1貧タイトル 


お知5せ 


ディスクに記録されているメニュー画面などを、再生中に表おさせ 
たい場合は、 (Jf 卜 I またはお;ご](ふた内）を押しまず。 

トップニューやディスクメニューの表示のさせかたはディスク 
によって異なる場合びあります。詳しくは、ディスクに付属の説明 
書をご覧 < ださい。 


自動的に再生が始ま5ないときは、 BD/DVD 

モードに切り換えてか5再生を始めまず 

ゆっくり 

^ を押す^ I 。ち 良 I を押すづ im ¥\ 

ヒント 

-視聴制限びかけられている場合 

巧聴制限が設定されていまず。 

巧聴制限レべ JUCD —時変更を行いまずか？ 

I し、し、え I 

r はい J を選んだとま 

暗証番号を入力して、視聴制限のかかったシーンを再生で 
をます。暗註番号を3回まちびえると再生でをません。（ま 
ちびえたと去は、視聴制限のかかったシーンをおばして再 
生する、再生を停止する、ディスクトレイび開く、などディ 
スクによって動作び異なります。） 
r いい文 J を選んだとを 

視聴制限のかかったシーンを再生しません。（視聴制限のか 
かったシーンを飛ばして再生する、再生を停止する、ディス 
クトレイび開<、などディスクによって動作び異なります。） 
•巨 D ビデオの場合ち視聴制限のため再生でをない場合があ 
ります。そのようなときは、再生を止めてから BD (ブルー 
レイディスク）の視聴制限の設定を変更して<ださい。 

-巨 D 視聴制限年齢について一 173 ページ 

再生を止めるときは 

{¥} (再生停止）を巧す 

. つづを再生について一 101 ページ 


トツプメニューを表示をせるには II 




ポップアップメニューを表示させるには 


BD ビデオには、再生を止めることなくいろいろな操 
作びでさる「ポップアップメニュー」びあります。 

-ディスク再生中に控だ！（ふた内）を押すと、ポッ 
プアップメニューを表示します。 

ポップアップメニューの例 


I I 


項目を選んでミ夫定します。ディスクによって表示さ 
れる内容び異な D ます。ポップアップメニューの見 
かたや操作のしかたについては、ディスクに付属の 
説明書をご覧 < ださい。 

操作び終わったら(ふた内）を押してポップ 
アップメニューを消します。ポップアップメニュー 
び自動的に消えるディスクちあります。 


BONUS VIEW™ 、 BD-LIVE 
にごいて 


HDD I 
BD-RI 




CSIS)*) 巿放の BD ビデオ 1 產 


巧 BD-RI DVD-RW/-R 


BD ビデオには 、 BONUS VIEW ™ (ボーナスビュ ー) 
や BD-LIVE ( BD ライブ）という新しい再生機能に 
対応したちのびあります。 

BONUS VIEW™ (ボーナスビュ ー) : 2画面に対応 

した副映像、副音声や、字幕を^同時に楽しめます。本 
編再生中の画面にル画面で表示されます。 

BD-LIVE (BD ライブ）： 本機をインターネットに接 
続して特典映像などのさまざまな情報をダウン□一 
ドすることびでをます。 

• BD ビデオに記録されているデータやダウン□ード 
したデータは、本機に内蔵の HDD (八ードディス 
ク）にな巧されます。 

お知5せ 

-デジタル音声入力端子付をのオーディオ機器などと光デジタル音 
声出力端子で接続し、ボーナスビューのク I 」ック音などび出ないと 
をは、「ホーム」一「設定」一「映像-音寅調整」一「映像-音声 
設赴一旧〇ビデオ付加音声」で、「する」を還んで;夫定しク1」ッ 
ク音などの設定をしてください。（一 172 ページ） 


ダビング•管理-ファミリンク- 設定 -固つたとさは 













市販の BD ビデオや DVD ビデオを再生する 


BONUS VIEW™ 巧応の BD 
ビデオを楽しむ 


2 居 /. 


-Of? を J XP 1 XP Is—lLP|tPj 


om-RW/^ 


\mm 



テレビと本機の準備をします 

►30 ぺージ 


1 已〇ビデオを挿入しまず 

■ ► a 已ぺージ 

- BD ビデオを挿入すると、自動的に BD/DVD 
モードに切り換わり、再生び始まります。 


自動的に再生び始ま5ないときは、 
再生ボタンを押します 先 ", 


BD / DVD モードに切り換えてをを巧す 



主映像/音声 副映像/音声 


-ディスクによっては、副映像/音声び自動的 
に再生されます。また、再生可能な領域び制 
限されることびあります。 

-再生方法はディスクによって異なります。 

-再生するディスクに必要なメモ U —容量やコ 
ピー、再生の手順は、ディスクの説明書をご 
覧ください。 


BD-LIVE 巧応の BD ビデオを 
楽しむ 


：I SP| しI 


巿巧の BD ビデオ 


①ネットワークの接続と設定をし 
ます _, 

►■ り.接続•準備編1 3已、6己〜 B 7 ぺージ 

感 テレビと本機の準備をします 

►30 ぺージ 


1 己 D ビデオを挿入します 

■ ► 25ぺ—ジ 

-目 D ビデオを挿入すると、自動的に目 D/DVD 
モードに切り換わり、再生が始まります。 


2自動のに再生び始ま5ないときは、 
己 D / DVD モードに切り換えてか5 
再生ボタンを押します 


3ディスクの取扱説明書に従い、己 D - 
LIVE (己 D ライブ）の操作をしまず 

画面例 



- BD-UVE (目 D ライブ）でダウン□-ドされ 
た映像情報などは 、 HDD (八ードディスク） 
に保存されます 。 HDD (八ードディスク）か 
ら再生するとをは、ダウン□ー ド時に視聴し 
ていたディスクを本機に挿入して<ださい。 
別のディスクを挿入すると 、 HDD (八ードディ 
スク）に保存された情報は再生でさません。 

-データが HDD (八ードディスク）に保存され 
るまで一定の時間がかかります。（データが保 
存されるまでの時間は、インターネット接続 
速度や番組のデータ量により、変わります。） 


r お知らせ I 

HDD ( A — ドディスク）に巧巧されたデータは ミ 肖去でをまず。 

- BD-UVE (日 D ライブ）でダウン□ー ドした情報は、不要になれ 
ば消去することびでをます。「ホーム」一「設定」一「初期化•更新」 
一「個人情報初期化」の、 「 BD ビデオ用データ初期化」で初期化 
をして < ださい。 

HDD ( A — ドディスク）の容量び足りないとまは 

-データび保存されません。画面にメッセージび表示されます。不要 
なデータを削除して < ださい。 

BD-LIVE ( BD ライブ）を楽しむためのソフト巧ち巧できまず。 

- BD-LIVE (巨 D ライプ）機能は、専用のソフトを使用しています。 
BD-LIVE (日 D ライブ）に接続すると、ソフトを最新のものに更 
新でをまず。 


I ヒント I 

- BD-LIVE (目 D ライブ）で楽しむために、ブ□ー ドバンドサービ 
スに接続してお使いになることをおすすめします。 

- BD-LIVE (目 D ライブ）で映像などの情報を HDD (八ードディス 
ク）にな存中は、再生の操作び制限されることびあります。 

- BD-LIVE (目 D ライブ）は、自動的にインターネットに接続し、楽 
しむ機能です。日 D - LIVE (目 D ライブ)対応のディスクび、本機やディ 
スクの識別信号（の）をインターネット経由でコンテンツプ□バ 
イダに送信することびあります。 

-本機は、自動的にインターネットに接続しないよラに設定するこ 
とびでをます。設定のしかたについては、 |1 .接続•華備編 )67 ペー 
ジをご覧 < ださい。 
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録画…•停止 


た普]に〇に ■ I 

早戻しゆっくり早送り 

: U [ m^I ^ 


前一扣を I - _次_ 

回の回 


歷回=禪 

誦 

.青ホ緑黄 

I □□□□ 


ごま意 


-本機と接続するテレビび 3 D に対応していない場合は、3□映儘を 
ご覧になることはできません。 

• 接続する 3 D 対応テレビによっては、テレビ側の 3 D 視聴設定び 
必要になることびあります。詳しくは、テレビに付属の取扱説明書 
をお読み < ださい。 

.早送り、早戻し中は 2 D 再生となります。 


①本機と 3 D 巧応テレビを接続し 
まず 

► |1 .接続•準備編 I 24 ぺージ 

⑨ 「HDMI B 央像出力設定」を r 才一り 


に設定しまず 


171ページ 


③テレビと本機の準備をします 


►30 ぺージ 


ホーム画面を表示させます 

f - A | を押す 

r 呂設定」一 r 当映像-音芦調整」 
- 「 BD / DVD 再生設定」を選んで 

ミ夫定しまず 


3で9で選び@を巧す 


y おが 5 せ をチャンネル 

-1 呼國5^を' 3 

映像.音青謂整 


「30切換設定」を選んでミ夫定します 

( Q ) で選び@を巧す 


ブルー レイ 3 D ™ の 再生 


[HDD naiiafeiaf 


I ^3 03 S 3 03 


-REj BD-R (OV 卜 RW/-R 晒励】 市販のブルーレイ 3D … I 直が 




3口映像を巧巧される場合のごを 意 

光過敏の既往症がある人、む臓に疾患がある人、お 
よび体調不良の人は視聴しない 

iCN •病巧び悪化する原因となることびありまず。 


0 

3D 映像の視聴年齢は、およそ已〜6歳上を目まにずる 

0 - お子様の場合は、疲労や不快感などに巧ずる反応 
びわか 0 にくいため、突が体調が悪くなる場合び 
あります。お子様びごネ見聴になる際は、目のおれ 
びないかを巧震者のちび、ごを意<ださい。 


視聴中に疲労感、および不快感など異常を感じた場 
合には、視聴を止め、適度な休憩をとる 

0 - 視聴を続けると体調不良の原因となることびあ 
ります。 


3 D 映画などを視聴する場合は、1時間程度を目安 
に適度な休憩をとる 

0 - 長時間の視聴にとちな5視聴疲労の原因になる 
ことびあ0ます。 


本機と 3 D 対応テレビを接続すると、巿販のブルーレイ 3 D ™ を再生し、臨場感ある 3 D 映像を楽學 
しむことびで去ます。 4 


市販のブルーレイ 30™ (3 D m BD ) を再生ずる^ 


5倍/7倍/10倍/12宿 



次ぺージへつづ< 〇 












市販のブルーレイ 3 D (3 D 対麻 BD ) を再生ずる 


「才ート」を選んでミ夫定しまず 

© で選び©を巧す 

- 2 D で再生したいとをは、「2 D 」を選びます。 

設定を終了します 

Q を押す 


A ブルーレイ 3 D ™ を挿入しまず 

•ブルーレイ 3 D ™ を挿入すると、自動的に 
BD / DVD モードに切 D 換わり、再生び始まり 
ます。 

7ブルーレイ30™の再生に関する注 
意文が表示された5、「確認」を選 
んでミ夫定します 


I ヒント I 

• 3 D 視聴時の注意文を表おさせたくないときは、「ホーム」一 
「設赴-「映像•音声調整」一「巨 D / DVD 再生設定」一「30 
通知設定」で「しない」に設定します。（一 174 ページ） 

8自動のに再生が始ま5ないときは、 
再生ボタンを押します 

BD / DVD モードに切り換えて P 剖を押す 








停止した場所か 6 つづけて再をずる（つづを再を） 

&む 


前回停止したところか5、つづさを再生でさます。 



ご注意 

-巿販の目 D ビデオ、 DVD ビデオ、目 D-RE/-R、DVD-RW/-R と音 
楽巧 CD のつづを再生は、ディスクを取り出すと働かなくなります。 
•DVD ビデオ、 DVD-RW/-R (ビデオフオーマット）、音楽巧 CD 
はディスク切換操作をすると、つづき再生び働をません。 

•その他、ディスクや再生状態にぶっては、つづを再生び働かない場 
合びあります。 

- BONUS VIEW や巨 D-LIVE などの日 D」(Java) に対応した巨 D 
ビデオはつづを再生び働かない場合びあります。 


再をボタンでつづを再生するには 


[mapRT 2 倍 /3 巧 |5 倍 /7 巧 /10 倍 /12 倍 TSXPTXPISPI LPIEP I 

巧巧 E3 e 1 ビ巧1面^^^ 

ゆっくり 

再生を停止した後でを押した D 、 録画1」スト 
から選んで再生すると、つづをを再生でをます。 


はじめか6再生するには 


[DRl 2倍/3倍 15倍/7倍/10倍/12倍15乂？1乂？1$?1し？1£?】 




詞妇 

ニユー」 


を押すとつづを再生になる場合でも、「機能メ 
一」を使って、はじめから再生でをます。 


1録画リストで再生したいタイトルを 
選びます 

►88 ページ 

2 r 機能メニュー」を表示させまず 

Q を巧すづ機能メニュー表ち 

3「再生」を選んでミ夫定します 

© で選び©を押す 

4「最初から」を選んでミ夫定します 

009 で選び©を巧す 

づ選んだタイトルが最初か5再生されます。 


BD ビデオや DVD ビデオ、 
音楽用 CD などの場合 


[gg|pRj2g.3€ さ 7,’ ミ， 10. ち i2gJS..PjXPjSPjLPlEP 】 

CT 31 た な】^^1153 

ゆっくり 

(再生停止）を2回押して停止した後、!^を 
押すと、はじめから再生されます。 U 











再生操作 


再生をしなが 6 使えるボタン ( 早をり/早戻し再を•頭出し•ス□-再生なの 


ディスクの再生中に使えるいろいろな機能です。 


ご注意 


•各機能は、ディスクによって操作び異なったり、禁止されている場合びあります。ディスクの取扱説明書もご覽ください。 


お知5せ 


マルチビューサービスが巧などを HDD (八ードディスク）または BD (ブ J レーレイディスク）に録画して再をずる場合は 

-主映像政がの映像を再生した場合、連動データ放送び視聴でをない、字幕などび表示でをないなどの制限び出る場合びあります。また、ス□一 
再生などの特殊な再生はでさません。このよラな制限び出る場合は、主映像でお楽しみください。 


電源 


a 


度面表示 I 地上 D ノ、 
_ /BSJCS 選局 

[翻情津 I I 放綱換 f V 


録お…•停止 

個曰 

早送り 

回 


再戻しゆっくり早送り 


再生 

>0 


前 一時停止 次 

厂 … " II 11叫 


巧 


静止画にするには（静止画再生) 


^^DrJ 2 倍/3培 I5お/7倍/10悟/12倍{sXPIXP (SP (lP | EP | 


BD-Re 1 BD-R foVD-RWAR ⑩晒 I 巿巧の BD/DVD ビデォ 1音楽用 CD 


静止画再生びでをます。 

• VR フォーマツトの DVD - RW /- R (外のディスク 
でコマ送 D 動作をしたとをは映像びずれることび 
あります。 

• BD ビデオや DVD ビデオでは、ディスクによって 
静止画再生/コマ送り再生の操作び禁止されてい 
るちのちあります。 


] 再生中に 

を巧すづ静止画再生になります。 

-音楽用 CD を再生しているとをは、一時停止 
の状態になります。 

- >• を押すと、再生画面に戻ります。 

. 静止画再生からコマ送り再生やス□一再生な 
どの特殊再生び行えます。（^なぺージ） 
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早送0/早戻しするには（サーチ) 


DR| 2倍/3倍 15倍/7倍/10倍/12倍) sxpj XPlSP|LP TepI 




巿巧の BO/DV 


再生中の映像を早送り/早戻しして見ることびでさまず。 

• タイトルをまたぐサーチはでをません。 

- HDD (八ードディスク）の場合は、タイトルの最 
後までサーチすると、再生び停止します。 

-早送り/早戻し中は、字幕は再生されません。 

•早送 D / 早戻し中は、ブルーレイ 3 D ™ は 2 D 再 
生となります。 


再生中に 

0またはを}甲す 
づ巧すたびに次のよラにサーチの速さび変 
わります。 


参 HDD (八ードディスク）または BD に録 
画やダビングした番組を再生しているとさ 

广田胞1.日倍ま）一 H 贿1□倍菊-! 
早見 ' 早聞を視聴びでをます。 

(早戻し中は早見-早聞を視聴びでをません。） 

-田(約100ぉま）卜0贿3施菊卜 
-市販の BD ビデオ、 LPCM 音声の BD - 
RE/-R は早見-早聞を視聴はでをません。 

参 DVD ディスクを再生しているとを 

r 田 (約！.日倍速）一 回 (約8倍速）一! 

早見.早聞を視聴びでをます。 

(早戻し中は早見.早聞さ視聴びでをません。） 

-巧(約1日0倍速） <— 回 (約32倍速 ） J 

• 音楽用 CD を再生しているとを 

广田朋 2 倍忠-回朋 8 倍菊^ 

ゆっくり 

- >■ を押すと、再生画面に戻ります。 

お知5せ 

ディスクの種類や記録状態によっては、記載のスピードにならない 
場合びあります。 

早見.早聞を視聴をしたとを、録画した番組によっては、映像びス 
ムーズに再生されなかったり、映像と音声び合わなかったりずる場 
合びあります。 










再生をしなが 5 使えるボタン（早送り/早戻しち生•頭出し-ス□一再生など) 


コマ送り再生でをます。 

• BD ビデオの場合、コマ戻し再生は行えません。 

1静止画再生中に 

またはを}甲す 

-を押すと、コマ送じされます。 

•( iq を押すと、コマ戻しされます。 

ゆっくり 

-を押すと、再生画面に戻 D ます。 


^JgJDR^2 倍 /3 倍 15 倍 /7 倍 /10 倍 /12 倍 ,5 乂？ jXP JSP| LP I EP I 

ス□ーモーシヨン再生でさます。 

-タイトルをまたぐス□一再生はでをません。 

•目 D ビデオの場合、逆ス□一再生は行えません。 

] 静止画再生中に 

またはを2秒じ(上巧し続ける 

• を2砂し U 上押し続けるとス□一再生、 

口を2砂上押し続けると逆ス□一再生と 
なります。 

- HDD/BD-RE/BD-R の場合は、ス□-再 

生中にな n を押すたびに、4段階でス□一再 
生の速さび切り換わ D ます。逆ス□一再生は、 
1段階（約1/16倍を）となります。 

I ■•■約1/16倍速一約1/8倍速^ 

一約1/2倍速卜約1/4倍速^ 

- DVD のタイトルは約1/8倍速のス□一/逆 
ス□一再生となります。 

- HDD (八ードディスク）や目 D (ブルーレイディ 
スク）のタイトルは、約1/1目のス□一/逆 
ス□一再生になります。 


-チャプター（章）やトラック（曲）などを飛ばして 
頭出しがでをます。 

-「おまかせオートチャプター」で録画した番組は、 
コマーシャル部分を飛ばし見でさます。（一 170 
ぺージ） 

] 再生中または静止画再生中に 

^またはを巧す 

-を押すと、なのチャプター（トラック） 
を頭出しします。 

-前. 

-に 7) を押すと、いま見ているチャプター（卜 
ラック）の先頭に戻ります。2回続けて押すと、 
前のチャプター（トラック）の先頭に戻ります。 
- HDD (ハードディスク）の場合は、タイトルを 
またぐ頭出しびでをません。最後のチャプター 
( トラック）まで進むと、画面に ffl び表示され、 
静止画にな0、放送視聰の画面に戻りまず。 

■チャプターとは 

映像の区切りのことです。（本に例えると r しお D 」 
のよラなちのです。）お好みの場所に記録させて 
おくと、再生時の頭出しや編集するとをに便利で 
す。（チヤプター分割一 123 ぺージ） 

しおり^/7チヤプタ ー( 章)々^し©り 


を押すと、再生画面に戻ります。 


コ7送0/コ7房しするには 
(コマ送り再生） 


チヤプター（章）の頭出しをす 
るには（スキップ） 


[HDD fSTEl w 邸: a f 


) ⑩四の四 J 


[HDD na M 邸: a f 


) ⑩四の四 J 


[BD-REI BD-RJ DVD-RW/-R @ ⑩[巿放の BD/DVD ビデオ I 


[BD-REI BD-RJ DVD-RWAR 喝励 I 巿放の BO/DVD ビデけ音楽用 CD】 



5倍/7倍/10倍/12倍 


5倍/7倍/10倍/12倍 



次ぺージへつづ< 〇 
























再生をしなび 5 使えるボタン（早送り/早戻し再生•頭出し-ス□一再生など) 


■ タイムパー表示について 

-「ホーム」一「設定」一「機能切換」一「画面表示 
設定」一「タイムバー表示設定」を「する」に設定 
すると、再生状況に応じ、タイムバーを自動表示し 
ます。（一175ぺージ） 

タイムバー表示画面例 



'現在の 
再を位置 

'タイトル長 

•タイムパー 
•再生位置 
カウンター 


-しツ下の操作時、タイムバーび自動表示されます。 

-再生を開始したとを、静止画（一時停止）にし 
たとを、 チャプター（章）の頭出し（スキップ) 
をしたとさは、約已砂間だけ表示されます。 

-早送り/早戻し（サーチ）をしたとを、タイム 
バーは表示され続けます。 

-再生中はリモコンの应固を押してタイムバーを表 
示させることちでをます。表示内容の詳細について 
は、82ページをご覧ください。 


ゆつ<0再生するには 


^^01^{2 倍 /3 倍 15 お /7 倍 /10 お /12 倍 ISXPJ XPj SPj LP J EP J 


BD-RE 


再生中に音声び聴をと D にくいとさは、ゆつくりし 
たテンポで聴くことびでをます。 


] 再生中に 

ゆつくり 

•" t 责3を1回押すと、ゆっくり再生モードで 


再生されます。 

-押すたびに、ゆっく 0再生》通甫再生とな0 
ます。 

-「ゆっくり再生」モードで停止した後、再生し 
たとをは r 通常再生」モードで再生されます。 

. ゆっくり再生モード中にス□一再生などの特 
殊再生をした後、再度映像に戻したときは、 
ゆつくり再生モードになります。 


I お知5せ I 

• BD ビデオ、 DVD ビデオ再生時、タイムバーは自動表示されません。 

• BD ビデオ、 DVD ビデオ再生時にタイムバーを表おさせたとき、 
チャプター（章）の区切り位置は表示されません。 

•音楽 CD 巧生時、タイムバーは表おされません。 





再生操作 


I 離 ilr ム I 瞬 I 

EMg 巧サイズ 

O/C^ 〇 

if ィ斬^) W. 

終了え戻る 

がの>〇 


ごま意 


次のよラな場合は、ニヶ国語放送などモノラルニ重音声の番組を録 
画してち、音声切換びでをません。 

-ビデオフォーマットの DVD - RWZ - R ディスク 
- PCM 音寅を記緑した DVD - RW /- R ディスク 
• DVD ディスク（ビデオフォーマット）の場合、「録画機能設定」 
の「ニケ国語音声設定」（一 16 日 ページ）で設定されている音 
声のみびダビングされています。 


お知5せ 


マルチビューサービスが送などを HDD (八ードディスク）または 
BD (ブルーレイディスク）に録画して巧生する場合は 

• 主映像外の映像を再生した場合、連動データ放ちび視聴でをな 
し、字幕などび表示でをないなどの制限び出る場合びあります。ま 
た、スロー再生などの特殊な再生はでをません。このよラな制限び 
出る場合は、主映儘でお楽しみ<ださい。 

BD にダビングしたタイトルの巧生にごいて 

- 「 DR 」 U (がの録画画質で日□へダビングしたタイトルは、映像の 
切り換え操作びでをません。 


メモ 


を機能の切0換えについて 

•字幕、アングル（主映儘/副映像)、音声は、ディスクにぶっては、 
ディスクメニューを使って選ぶ場合びあります。ディスクの取扳説 
明書もご覧ください。 

アジグル表示を出したいと去 
• アングルび記録されているシーンで、アングル 
マークを表示するよラに設定できます。 

-「ホーム」 一 「設定」一「映像-音声調整」一 
旧 D / DVD 再生設定」一「アングルマーク表示」 

(一 174 ページ）で設定します。 


m 


アングル マーク 


[1 [2 ab ^ cI I 3 oiA 

网巧呵 

Om I 8 tu ゃ vl I ん引 

网晒岡 

音声 1(^ 字幕 II d I 

卜,1。_ 1 視臟定 1 卜 7 内-ク 


巧すたびに次のよラに切り換わります。 

ニヶ国語（二重音青）巧送を録画した場合： 

-「を」、「副」、または「主畐 1" 表示となります。 

r ステレオ巧送 J r モノラル巧を J を録画した場合： 

-「ステレオ」表示となります。（音声切換はでをま 
せん。） 

BD ビデオ/ DVD ビデオ： 

-現在再生されている音声ま号、音声フォーマット 
び表示されます。（音声フォーマットは、ソフト 
によっては表示されない場合ちあ D ます。） 

音楽用 CD : 

•「 U 一 旧」一 「L + R 」 


再生中に音声や字幕、主音声や副音声を切り換えることびでさます。 




[| fcllj 

固 

るヒ 

音量 選局 

囚囚 

I I 

じ加留 I 

日回 


〔3ぉ入力！〔かげ， I を,用 11 


• 音声の表示は、約3砂後に消えます。 


I の音舌— 


英語 


• 視聴設定画面（一110ページ）でち切り換 
えられます。 


] ま•副音芦のあるタイトル再生中に 

iiid を巧すづ巧すたびに音声が切り換わります。 

(ふた内） 

音声表示の例 


2培/3倍【5倍/7倍/10倍/12培 ) SXPJXP | SP | LP | EP | 



再生中に音声（二重音声など）やを幕を切り換える t 
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音楽用 CD 


ビデオ 


市巧の BO/DV 



ま音青と副音青を切り換えるには 


ふた内 


甚本 


視聴 


録画•予約録画 


再生•消去 


編集 


ダビング•管理 


ファ/ニリンク 


設定 


因つたとさは 





再生中に音声（二重音声など）や字幕を切り換える 


字幕を切0換えるには 


■■Mil DRi 2 倍 /3 倍 ) 5 倍 /7 倍 /10 倍 /12 倍 J SXP I yP I S; | LP J E J 

ホ 7 が 


巿巧の BD/DVD ビデオ 


字幕のあるタイトル再生中に 

dsj を巧すづ巧すたびに字幕が切り換わります。 

(舟た内） 

-操作について詳しくは3已ページをご覧ください。 


ま映像と副麵ヴングル)を切り巧えるには 


■! レ 】 •■DRi 2音.36 ) 5居... '76. ;0を..’' |2 を I .XP I pj 3F I LF J E 




-RW / ぷ巿巧の BD/DVD ビデオ 


mB 


1タイトル再生中に視聴設定画面を表 
示させまず 

[^較設定1 を巧す 

(舟た内） 

’視聴設定について詳しくは（一110ページ） 


映像を選んで決定します 

© で選び@を押す 

=> ( jot ) でアングルを選び©を巧します。 

















選んだタイトルやチャプター（章）をくり返しリピート再生でさます。 


I 面面表示 ■ 地上 D 

_ / BS/CS 選局 

欄 J I ほ送の 句 I V 

録画…•停止 

尚 [oj り 

早戻しゆっくり早をり 

凶剖凶 

前一時巧止次 

國 I 

[ W ] 防柳 

文字サイズ 

U 癒が 

青 ホ 綠 黄 I 

□□□□ I 

ごを意 


I fcli I f 1 G 力切換 I 

固 I の囚 

I 入加]叫 I — j I V I 

I 3析入力 J I テレビ/デづ] I ろ观量] 

rr ^ 励晒 
网 FID 呵 

I 7p 加ま si I 8 品 J I 9w 詞 

晒 rrnn 励 

卜音声 1 「字幕 1 广 d 

I ボ疫？‘ I [^§巧設定11ネットワ-ク I 


ディスクによっては U ピート再生び禁止されているものもあります。 
タイトルをまたぐ部分指定 U ピートはでさません。 

マルチアングル部分では部分指定 U ピートはでをません。 

巨 D ビデオの場合、部分指定 U ピートは行えません。 


お知5せ 


I 面面表;！を押すと、 U ピートの状況を確認ずることびでをます。 

くり返し再生しているタイトルやチャプターを停止させると 、 U 
ピート再生は「切」になります。 

1くり返したいタイトル（トラック）ま 
■ たはチャプターを選んで再生します 

2視聴設定画面を表示させます 

を}田す 

(舟た内） 

i ①た」を選んでミ夫定しまず 
③ r 入」を選んでミ夫定しまず 


( Q ) で選び@細す 


リピート再生の種類を選んで決定し 
ます 


0 〇 9 で選び©を押す 

づリピート再生開始 

U ピー ト 再生の種類を選んで<ださい。 
jyjia ■及な" 眉 恒を中のチ巾ブタ -」I 部分を指ち 


再生中のタイトル 

再生中のタイトルを 
<り返し再生 

再生中のチャプター 

再生中のチャプターを 
<D 返し再生 

部分を指定 

下記参照 


ヒント 

•音楽 CD の場合は、「再生中のディスク」または「再生中の 
トラック」を選びます。 

聴設定画面を消すには 

〇を押すまたはを巧す 

- U ピート再生を解除するには、視聴設定で 
「こ」^「切」を選んでください。 


上記の手順4で r 部分を指定」を選 
んでミ夫定しまず 


で選び©を巧す 


リビート再生の種類を還んでください。 

「再生中の夕仆ル I 「巧を中のチ巾フト I 「部分を指定 I 


開始点で 

(§) を巧す 

終了点で 

@を押す 

づ設定された範囲でリピート再生開始 

- U ピート再生を解除するには、視聴設定で 
「C」 一 r 切」を選んでください。 


<り返し再生する（リピート再生) 


5倍/7倍/10倍/12倍 


2倍/3倍 

















追いかけ再生 


[HDD GI3I 


2倍/3倍15倍/7倍/10倍/12倍 




の四 


⑩ののI 

/田の if デす(宜巧 


[bd-rej bd-r|dv 卜 rw/-r の应 ) j 刺阳 m/I 


録画中の番組をはじめか5見る（追いかけ再を) 


HDD (八ードディスク）に録画中の番組をはじめか5再生でさます。 


録画…停止 


芭竺 llfo .I ■ J —録画停止 


早戻しゆっくり早をり 


UU 

前一時停止次 

「…|「" I I…I I 

_ J- 


再生停止 


I 晋 ! Ir ム II 飄 I 

匹*1/；^ザ子^で字サイズ 

o/w^o 

ぉ了!< @户|戻る 

〇、の/ 〇 

青ホ緑黄 

□□□□ 


I ご注意 I 

-追いかけ再生び開始するまで、をみ時間びかかることびあります。 
• 番組によっては追いかけ再生びでさない場合びあります。 

なのよラなとまは、追いかけ再をがでまません 

- HDD の鶏量びみないとを 

-高速ダビング中に、録画画質 DR しがかの画質で録画しているとを 

-録画画質変換ダビング中 

•日 D (ブルーレイディスク）へ録画中の番組 


メモ 


追いかけ再を中に一時停止した場合 

-現在放送中の場面を追いかけなびら見られます。 

一時停止場面 


現在の場面 


追いかけ再生中 


録画中 


を押ず 

♦ 一 


時停止した場面から再生 


番組の途中にチャプターマークびある場合でち、最初から見られます。 


チャプターマーク 


現在の場面 


追いかけ再生中 


録画中 


' が 

わみ 


を何回か押す 


HDD (八ードディスク）録画中に 


リモコンの 


を押す 


追いかけ再生したいま組を選んでミ夫定します。 


再生ずるま組を選んでください。 


000 ch ) を追いかけ再生する。 


録画済みのタイトルを巧生ずる。 


Qoj ) で選び©を巧す 


画面左上に緑色の再生マークび出ます。 


-追いかけ再生中にまたは [ jin を押すたび 
に、なのよラに早戻し/早送 D 再生びでをま 
す。 

广田 ( 約1 '已倍速 } - 旦 ( 約10倍菊^ 

' L 早見.早聞を視聴びでをます。 

(早戻し中は早見.早聞き視聴びできません。） 

L 田(約100倍菊^回(約 3 〇倍速 } 」 

■ 録画中の場面に戻るには 

(再生停止）を巧す 

-録画を停止するとをは rr|^ 録画停止）を押し 

か9 〇 


お知5せ 


本体の再生ボタンを押したときは、最後に録画または再生した番組 
び再生されます。（追いかけ再生は行えません。） 

I 追いかけ再生中に録画禁止の映像になったとをや録画び12時間 
政上続いたとさは、追いかけ再生巧の録画び停止します。続をの映 
像を見るときは、録画リストから「つづ’去再生」（一101ページ） 
をして < ださい。 

I 追いかけ再生中に早送りサーチをしたとを、現在放送されている場 
面（録画中の画面）の手前になると追いかけ再生び解除され、録画 
中の画面に戻ります。録画中の画面に戻るタイ S ングは、早送り 
サーチのスピードや録画画質により異なります。 

早見.早聞を視聴をしたとを、録画した番組によっては、映像びス 
ムーズに再生されなかったり、映像と音声び合わなかったりずる場 
合びあります。 


最初から再生 


















同時録画再生 


HDD rni M 邸 i 国 in 迎沼 ! wa u» ： 4J ^3 Cn iO l?=l 
BD-Re) BD-R J DVD-RW/-R 晒風 I 市販の DVD ビデォ I 音楽巧 CD 






お知5せ 


-同時録画再生を巧っているとを、録画の状態によっては再生に影響 
び出る場合びありますび、録画は正萬に巧われます。 

• 重ね録りで録画した番組を再生中に、重ね録り設定されている予約 
び始まったときは再生び停止し、重ね録りされます。 

メモI 

• 同時録画再生中に放送視聴（録画中）の画面に戻すには If ぶ I C 再 
生停止）を押して再生を止めます。 


HDD 録画中に 

[M] を巧す 

録画リストで再生します 


►88 ページ 


1 BD 録画中に 

を押す 

- HDD モードになります。 

2 録画リストを表示させまず 

(M) を巧す 

7 録画リストで再生します 


►88 ページ 



青ホ■緑黄 

□ □□□ 


m 曲な"',化上 D I 

,_ / B ^ S 選局 

居組ち報 J I 臓切頃い V , 


録画…•停止 


ミ竺冲I 〇 1|1 ■ I 

早戻しゆっくり早送り 

も管岛 

刖- ぉむ丄 _次 

「wl I II I … ■ 

四 

間 


1己 D/DVD/CD を}串入します 
0 HDD 録画中に 

を巧す 

-目 D/DVD モードになります。 

3録画リストを表示させまず 

を押す 

ヒント ゆっくり 

- DVD ビデオソフト、 CD の場合は、を巧しまず。 

A 録画リストで再生します . 


録画をしなび5すでに録画されている別のタイトルの再生を行ラことびでさます。 


録画しなが6他のタイトルを再生ずる（同時録画再生）留 

&む 


ダビング 


ファ/ニリンク 


固つたとさは 



















题因画 



□□□□ 


SHARP 


再生しなび5視聴設定画面でまとめて設定を行ラことびでさます。 


再生中に 

应智を巧すづ視聴設定画面表ち 


(& た内） 


設定項目を選んでミ夫定します 


(jo|) で選び©を押す 


DVD ビデオ再生時の例 





ご注意 


日 D ビデオや DVD ビデオ再生中に視聴設定画面にすると、巨 D ビ 
デオや DVD ビデオ側の操作びでさない場合びあります。このよラ 
な場合は視聴設定画面を消して < ださい。 


お知5せ 


巿販のディスクによってはディスクメニューを使って機能を選択 
する場合や、視聴設定での機能び選択でをないちのびあります。 
ディスクの説明書をご覧ください。 

字幕の切り換えびできる番組は HDD (八ードディスク）または 
日 D (プルーレイディスク）に録画したデジタル放送の番組と日 D 
へ録画画質 「 DR 」、 「2倍」〜「12倍」、 「 HDOO 」 でダビング 
したデジタル放ちの番組です。 （ DVD へダビングした番組は字幕 
の切り換えはでさません。） 

I アングルや字幕などの表示び「一一」となる場合は、そのディスク 
に選択でをるアングルや字幕び記録されていません。 


①再生状態表示 

動作状態和ディスクの種類。 
③設定項目（一111ページ） 
感操作ガイド表示 


設定します 


© で選び©を巧す 
ヒント 

•画面の r 操作ガイド」にがって操作してください。 

設定を終了するとき 

rf を巧すまたは&を押す 

U (ぶた内） 


再生中に設定をずる（視聴設定) 


I 画思-ご i 国画画 it _ i _ 
背®た应回国回陋同画 
画画 li 应回画回画厨|| 











再生中に設定をする（視聴設定) 


固 Jfc アングルま号/映像切巧 

-現在選ばれているアングルのま号び表示されまず。 

-複数のアングルび収録されている映像の場合 
は、アングルを切り換えて楽しめます。 

-「アングルマーク表示」（一 174 ページ）設定 
により、アングルび記録されているシーンで画 
面ち下にアングルマーク「 A 」を表示させる 
よラに設定することびでをます。 

固の音青表示切巧 

-現在選ばれている音声の種類び表示されます。 
吹を替え音声や二重音声び収録されている場合 
は、音声を切り換えて楽しめます。 

• BD ビデオソフトで第1音声（主音声、プライ 
マ U オーディオ）の他に、第2音声（副音声、 
セカンダ U オーデイオ）び収録されている場合、 
両方び表示されます。 


《視聴設定でセカンダ U オーディオの切0換え 
はでをません。 

回 © デジタルスーパーピクチャー入/切設定 

- DVD の再生時に映像の細かな部分や輪郭を強 
調してくつを D とさせることびでをます。3段 
階のレベルで設定でをます。 

① r 入 J を遇びます 


〇2りで選ぶ 

( D レベルを設定しまず 

009 で選び©を巧す 

‘「切」にするとをは (©で 
‘細かい映像などで、よ D く： 
しみたいとさは、〇〇9 

イをミ田敕 I .ホサ 


「切」にするとをは 


で「切」を選びます。 


細かい映像などで、よ D くっさ D した映像を楽 


しみたいとさは、 
像に調整します。 

固こ y ピート再を 


を押してシャープな映 


再生中のタイトル（チャプター）を繰り返し再 
生した D 、 部分的に繰 D 返し再生することびで 


をます。 


107 ぺージ） 


《 BD ビデオの場合、部分指定 U ピートは行え 
ません。 


る設定頃目について 


再生しているディスクによって設定でをる項目び 
異なります。 

音楽用 CD の再生中は、 95 ページの画面にな0ます。 

□ T タイトル{トラック）遇巧 

. 再生中のタイトルま号 （ CD 再生中はトラック 
ま号）び表示されます。ま号を選択してタイト 
ル（トラック）の頭出しびでをます。 

u C チャプター遇巧 

. 再生中のチャプターま号び表示されます。ま号 
を選択してチャプターの頭出しびでをます。 

-音楽用 CD はチャプターびありません。 

^ Q 再を経過時間{タイムサーチ） 

-ディスクのはじめから現在までの経過時間び表 
示されます。時間を指定して頭出しびでをます。 

① r 時 J r 分 J r 巧 J を還びます 


で選ぶ 

( D 時間を指定しまず 

Qo|) で選び@細す 


-数字ボタン （ UJ ] 〜应 £ J ) (ふた内）で時間を 
指定することちでをます。 

困〇字幕言語切巧 

-現在選ばれている字幕の種類び表示されます。 
他の言語でち字幕び収録されている場合は、お 
好みの言語に切り換えられます。 








タイトル保護設定 


DR ) 2倍/3倍【5倍/7倍/10倍/12倍) SXP ) XP ) SP I LP ( EP | 


タイトル(録画した番組)が誤って消されないようにずる 


間違って消さないよう、大切なタイトル（録画した番組）を保護できます。 


早戻しゆっくり早送り 


回 

前- W ;. 

I 叫 I ■■ ||〜1 


再生 



にま意 1 

巧のタイトルを r な護ずる」に設定すると、そのタイトルは HDD り卜 
ドディスク）か6ダビング（ムープ）でをなくなりまず。 

• 「1回だけ録画可能」のタイトル 
-「ダビング10」で日回ダビングを終えたタイトル 


] 録画 U ストを表示させまず 

(§) を押す 

2録画リストで保護したいタイトルを 
選びまず 

Q 藻で選ぶ 

3「機能メニユー」を表示させまず 

□ を押す 



「タイトル保護設定」を選んでミ夫定 
しまず 


Qoj) で選び©を巧す 


再生 
巧宮説明 
消去 
ダビング 
编集 

タイトルを変更 
グルー^^ 

このタイトルにタイト J レな護を設定しますか？ 

1四谦ずも，1船や瞧をできなしはうにします。 


1お護辑除1消去や編集がで去まず。 

广類似翻總 
文字サイズ設定 



お知5せ 

予約録画時に予約の詳細設定で「消さないで」を設定したタイトル 
の保護設定は、録画終了後に手順 5 でな護解除でをます。 

日 D (ブルーレイディスク）に録画した録画制限のある番組をタイ 
KI レな護設定したとを、そのタイトルはダビングできません。 


I メモ I 

-タイトル保護を設定したタイトルには、録画 U ストを表示させたと 
きな護マーク 「 fi 」 び付きます。 


窗画リスト （HDD) 


»». »» 1*]午前け： M 


BS 103 SHK h 
**/**[»] 惟10 : 00 


因數)イタリア窗光 

60お网1*〇 


■^呆護マ-ク I 


番組1 

番組2 

番組3 


蛋組4 

番組 S 

番組日 

1 EB 


ご 


S 

6 





國 









m テレビと本機の準備をします 

►30 ページ 



「保護する」を選んで決定します 



で選び©を巧す 


再生 
巧宮説明 
消去 
ダビング 
编集 

タイトルを変更 
グルー^^ 

このタイトルにタイト J レな護を設定しますか？ 

1占保護する1消去や編集をで舌ないよラにします。 

■酷翻画船や瞧がでをまず。 


广類似翻换幸 
巧サィズ醜 


-イ呆護設定したタイトルを編集または消去した 
いとをは、「保護解除」を選んでミ夹定してくだ 
さい。 



設定を終了します 


終了 

〇 


を巧す 

























ディスクの録画内容を消さないよラ、ディスク全体を保護でさます。 


早戻しゆっくり早送り 


前 次 

1 …II ■■ 


麗因;雨 

SliB 支きサイズ 

藏 

青ホ緑黄 

□□□□ 


「ごを意1 

-ビデオフオーマツトの DVD-RWAR ディスクはディスク保護設定 
びでをません。 

お知5せ 

- VR フオーマツトの DVD-R ディスクは、ファイナライズするとディ 
スク保護やお除びでをなくなります。 

• BD (プルーレイディスク）をディスク保護設定したとを、録画ま IJ 
限のあるを組はダビングでさません。 

m テレビと本機の準備をします 

►30 ぺージ 

] BD / DVD モードにします 

. を押すと、 m □モードと BD / DV □モー 
ドび切り 換わ D ます。 

. 本体前面の BD/DVD ランプび点なしている 
状態で操作します。 

2保護したいディスクを挿入しまず 

►2 已ぺージ 


ホーム画面を表示させまず 

( pi ) を巧す 

r ■ディスク管理」一 r ディスク保護」 
を選んでミ夫定します 

69 で選び©を巧す 

たぉ モ SLa 歴 iifl 巨 おがらせ I 

ディスク营理 

「保護する」を選んでミ夫定します 

〇育りで選び@を巧す 


わ肖ち 正: 心 



-保護設定を解除してダビングやタイトル名変 
更を行いたいとさは、「な護解除」を選んでく 
ださい。 

「確認」でミ夫定しまず 

@を巧す 

設定を終了しまず 

Q を押す 


ディスク保護設定 


ディスクに記録された内容が誤って消されないように醜をずる 


5巧/7倍/10倍/12倍 














SHARP 


すでに見て不要なタイトル(録画した番組)あるいはチャプターを消去リストか5消去することがでさます。 


ご注意 


• 消去したタイトルは復元でをません。 

-ビデオフオーマットの DVD-RW ディスクでは、タイトルを消去し 
ても残量は増えません。ただし最禮にダビングしたタイトルを消去 
した場合だけ残量び増えます。 

•日 D-R や DVD-R ディスクはタイトルを消去してち残量は増えません。 

巧のディスクはタイトルのミ肖去がでをません 

-フアイナライズを行ったビデオフオーマットの DVD-RW 
-フアイナライズを行った DVD-R 

•ディスクな護を設定した日 D (ブルーレイディスク）や DVD 


お知5せ 


イ呆護されたタイトルは消去でをません。な護されたタイトルを消去 
したい場合は、保護辭除卜11呂ぺージ）を巧ってください。 

I複数のタイトルを一度に消去したい場合は、11已ページをご覧くだ 
さい。 

ライブ中にIミ当与Iを巧すと、音声ガイドを聴をなびら簡単に HDD 
巧のタイトルを消去することびでをます。一22ページ 


テレビと本機の準備をします 


►30 ぺージ 


消したいタイトルのある録画巧を選びまず 

細す 

づ HDD (八ードディスク）または BD / DVD を選ぶ 

- 目 D や DV □ の場合、ディスクを挿入卜 25 ぺージ ) 
して < ださい。 

録画リストを表示させまず 

(M) を押す 

録画リストか5消したいタイトル 
(チャプター）を選びます 


© 


で選ぶ 


ま組1 111 番お2 1111 m 3 ill ま組4 1111番巧5 1111基組6 


ま組7 III まぉ8 1111翻 S II 截坦10 III まお111111番組に I 


ヒント 


チャプターを選ぶには録画リストでを押し、「チャプ 
ター単位」を選びます。 


お知5せ 


DVD ディスクでは、チャプターの消去はでさません。 


消去ボタンを押します 


(ふた内） 


を押す 


• 悼を）を押しても消去でをます。 

「ずる」を選んでミ夫定しまず 

0 〇 9 で選び@を巧す 

終了します 

Q を巧す 


碧巧した1タイトルを消去しまずか？ 
※消去をは復元でをません。 

L する~ ] I Jiam I 


タイトル•チヤプター選択消去 


録画リストかが仆ル ( iiurcii ) を選んで消去ずる 


5倍/7倍/10倍/12倍 


2倍/3倍 


I 画®-の画函画函画を I - 
ra でに画回园回画回 II 
國画 li 画回画画一!國画 


一一 古 

i 靈 

















複数のタイトル（録画した番組）またはチャプターを選んで一度に消去することびでさます。 


I ご注意 I 

• 消去したタイトルは復元でをません。 

-ビデオフ オーマットの DVD-RW ディスクでは、タイトルを消去し 
ても残量は増えません。ただし最禮にダビングしたタイトルを消去 
した場合だけ残量び増えます。 

-巨 D-R や DVD-R ディスクはタイトルを消去しても残量は増えません。 
•DVD ディスクでは、チャプターの消去はできません。 

巧のディスクはタイトルの ミ 肖去がでさません 

-フアイナライズを巧ったビデオフ オーマッ トの DVD-RW 
-フアイナライズを行った DVD-R 

•ディスク保護を設定した日 D (ブルーレイディスク）や DVD 

お知5せ 

• な護されたタイトルは消去でさません。な護されたタイトルを消去 
したい場合は、保護辭除卜 11呂ぺ ージ）を巧ってください。 


テレビと本機の準備をしまず 


►30 ぺージ 


1消したいタイトルのある録画先を選びまず 

对町 

づ HDD (八ードディスク）または BD / DVD を選ぶ 

- 目 D 皆 DVD の場合、ディスクを挿入(一 25 ページ） 
して < ださい。 


消去ボタンを押します 

0^ホ巧す 

( ふた内） 

消去リストか5消したいタイトル 
(チャプター）を選びます 
ヒント I 

-チャプターを選ぶには消去リストで （ f ] を押し、「チャプ 
ター単位」を選びます。 

-「ホーム」一「消去」一「タイトル選択消去」一 「 HDD 」 ま 
たは「巨 D / DVD 」 を選んでち、消去 U スト画面を表おでを 
ます。 

• 1つのタイトル（チャプター）を選んで 
消去ずる場合 


で選び@を巧す 


♦複数のタイトル（チャプター）を一度に 
選んで消去ずる場合 


69 


で選びろを巧す 


上記操作を < り返し、最大50タイトル 
(または已〇チャプター）まで選べます。 
ちラー度押すと、選択び解除されます。 
選んだタイトルに r 面」マークび付きます。 


-グループ表示に切り換えたとをは、已 ）（ 全 
タイトル選択）でグループ内のタイトル 
を一度に全て選択することびでをます。 
グループ内のタイトル数び已〇タイトル 
を超えるとさは全選択でをません。 

(2) 選び終わった 5 @ を巧す 

「する」を選んでミ夫定します 

0〇9 で選び©を巧す 

与 消去を実行して録画 U ストへ 

-「しない」を選ぶと手順3の画面に戻ります。 

終了します 

を巧す 


のタイトル（録画した番組）を選んで消去ずる 


5倍/7倍/10倍/12倍 


2倍/3倍 



pi 留置置圍 U 圆一が？的 
なか-&置置置曰の M 

—陳固师画回画画 S 國國题ろ 














タイトル全消去 



タイトル（録画した番組）をずベて消去ずる 


HDD (八ードディスク）や巨 D (ブルーレイディスク）、 DVD ディスク内の全タイトルを消去します。 



ご注意 

-消去したタイトルは復元でをません。 

巧のディスクはタイトルの消去がでさません 

-フアイナライズを巧ったビデオフ オーマツ トの DVD-RW 
-フアイナライズを行った DVD-R 
-ディスク保護を設定した日□や DVD 



-イ呆護されたタイトルは消去されません。な護されたタイトルち消去 
したい場合は、保護辭除卜11呂ぺージ）を巧ってください。 

m テレビと本機の準備をしまず 

►30 ぺージ 

1ホーム画面を表示させまず 

( pi ] を押す 
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rii 消去」を選んでミ夫定し、 r がタイ 
トル全消去」を選んでミ夫定します 

で選び@を押す 


お再|集»^^;スク 

— I '皿因圆 

タイトル全船 
HDD 
BD/DVD 


タイトルを全消去したいディスクを 
選んでミ夫定します 

( Q ) で選び@を巧す 


to 再き— gEHm — なスク 

-1'皿日圆 

タイトル全般 

BD/DVD 


「する」を選んでミ夫定します 

0 〇 9 で選び©を押す 

-消ちしたタイトルは復元でをません。 

「確認」でミ夫定しまず 

@を巧す 

-消ち確認び終わると、手順3に戻ります。 

終了しまず 

^を押す 
















ディスクに巧巧をれている写真を再生して見る 


• CD - R /- RW やシ卞 ■マット）ディスクに保存 

されている写真し 

•本機び再生で去る 契レコーダーで DVD-RW 

に記録された写真 
• 録画リストを表の； 

■ 写真-質の表示 


S フォルダーアイコン 


写真番号/な巧枚数 

選択している写真び何番目 
の写真かを示します。 


」操作ガィド 

《フォルダーを選んで（ホを）を押すと、フォルダー内の写真び一覧表示されます。 

■ カラー ボタンについて 

□ (写責再生設定）はスライドショー再生を行5際の「スライドショー速度（写真の切 D 換わる速度)」と「1」ピー 
卜再生設定」び行えます。 



























ディスクに保存されている写真を再生して見る 


電源 


開/閉 


± j 

I 面面表乎 I 化上 D 

/BS/CS 
\mm\ I 放送切換 j 


mm 


録画…•停止 


〇 


■ 


早戻しゆっくり早送り 

1^1さ生。も 

刖 一巧止 次 

r …I [ -" I … 1 
I 画 



写真を再生する 


m ①テレビと本機の準備をします 

►30 ページ 

⑨ BD / DVD モードを選びます 

I *™を巧す 

1 CD - R /- RW など写真び保をされて 
いるディスクを挿入します 


2ディスク内の写真を一覧表示させまず 

(§) を押す 

-さフォルダーの写真は表示されるまでを少時 
間（数十秒間）びかかることびあります。 



見たい写責またはフオルダーを選ん 


でミ夫定しまず 



で選び©を押す 


-写真は画像サイズにより表示されるまで多少 
時間（数十砂間）びかをることびあります。 

-写真一覧に戻るとをは^を押します。 

-フォルダーを選んでミ夫定したとをは、フォル 
ダー内の写真一覧画面となりますので、さら 
にその中から見たい写真を選んでミ夫定します。 


フォルダーには替マークび付いています。 

- W または W を押すと、ページを戻す、 
または送ることびでをます。 

- p > j を押すと、選んだ写真からスライドショー 
再生び始まります。 

-スライドショー再生の設定については、119 
ページをご覧ください。 

再生中の操作 

• 写真切り換え 

0 g み圍園、直をを巧す 

づ前後の写真に移動しまず。 


4写賣を見終わった5 

(¥) (再生停止）を押す 

- ff を押すと写真一覧画面に戻 D ます。 











ディスクに保存されている写真を再生して見る 


写真一覧で「写賣再生設定」を選び 
まず 

ろを押す 

^写真再生設定画面表示 

「スライドショー速度」を選んでミ夫 
定します 


( Q ) で選び@細す 


I U ピート再生醜 



-表示間隔は、「速め」「普通」「遅め」「ゆっくり」 
から選べます。 

-写真によっては、表示に時間びかかる場合び 
あります。 

スライド シヨーの 写真表示の スピー 
ドを選んでミ夫定しまず 

© で選び@を押す 

「リピート再生設定」を選んでミ夫定 
します 

yoj ) で選び©を押す 


II スライド シヨー 逸度 


スライドシヨーで再生が一巡した時に 
援 D 返して再生を続けるよラにしますか？ 


I ~ ■&， I [_ しなし、~ ] 


スライドシヨーのリピート再生をす 
るかしないか選んで決定します 


で選び©を巧す 


設定を終了します 

Q を押す 

- 〇を押すと写真一覧に戻ります。 


■ 本機で再生でをないフアイ jum 式について 

•」 PEG しツ外の静止画 ( TIFF など)は再生できません。 

•」 PEG 形式でもファイルによっては再生でをない 
場合びあります。 

• プ□グレッシブ」 PEG は再生でをません。 

•動画ファイルや音声ファイル、また」 PEG ファイ 
ルであっても MOTION JPEG は再生でをません。 

■静止画を再生するとを、巧のような場合 
びあります。 

• フォルダ数やファイル数、データの容量によって 
は、再生に時間びかかることびあります。 

• EXIF 情報はま示されません。 EXIF(Exchangeable 
Image File Format ) とは、主に」 PEG 圧縮で用 
いられる、画像ファイルに含まれる様々な情報を格 
納するための規格です。（詳しくは http :// exif.org 
をご覧ください。） 

■ 静止画を巧巧した CD - R /- RW ディスク 
の再生にごし1て 

’音楽や映画などと静止画 （ JPEG ファイル）び混在 
したディスクは、静止画 （ JPEG ファイル）を再生 
でをません。 

または、ディスクによってはまったく再生でをません。 

• 再生でをる CD フォーマットは、旧09660 level 1 
と2池張フォーマットは除く）および、 」 oliet 対応 
のみです。 VDF フォーマットなど新たなフォーマット 
のディスクは再生でをません。 

.ヌ J レチセッション.ディスクは再生すること。できません。 

• お手持ちのコンピュータで作成や修正、コピーなど、 
編集された静止画や、インターネット、メールなどか 
ら取り込んだ静止画は、再生でをない場合びあります。 

• ファイル名やフォルダ名び半角英数字しツ外のとを 
は、そのファイルやフォルダは認識でをません。 


• 本機は、なのよラなデータびな巧された CD - R /- 
RW び再生でをます。 


EXIF 情報を含んだ画像ファイル (rOCFJ 準拠の 
ファイル） 

画像サイズ 

最小縦 32 X 最小横 32 〜最大縦 
4320 X 最大横 7 目 80 ピクセル 

フォルダ数 

最大 256 

ファイル数 

I フォルダ内最大 2 己目 

ファイルサイズ 

20M 目 UTF 

フォルダ階層 

8 階層のみ 


スライド シヨーの 表示間隔、 
U ピートを設定する 
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編集する前に 



編集のあ5まし 


HDD (八ードディスク）や日 D (ブルーレイディスク）に録画した番組を編集できます。 


録画した巧組を編集する 


録画した番組を「タイトル」と呼びます。タイトルを編集すると、編集後は録画した映像そのちのが変化します。 


編集前のタイトル 


編集をのタイトル 



r D ] ► I A [B r D ^ 

； — * 結丽 I .卜邮條がをル I .ホサ 


録画した映像び変化します。 
(録画した映像から 「 C 」 び消えます。 



い5ないシーンを消したい 

(コマーシャルを消すなど） 


五 


シーン馆 B 分）消去 


網雕 tft 点^ 「継終了#!点 

XX XX 


チャプター（章）編集-消去 



指定の場面で区切りたい 
(頭出しをしやすくずるなど） 


追加したチャプターマーク（しぉり）- 



チヤプター（章）消去 ►127ページ 

※録画リストか6選んで消去したいとき（一114、 
115ベージ） 


チャプター（章）分割 


► 123ぺージ 


調を]なざたい 

■ II 



チャプター（章）結合 


125ページ 


チヤブタ - l | チヤブタ-2|チヤプタ-3| >||チヤプタ - l | チヤブタ -2 



Wtl レレ W 

I, 每畔 、I 




インデックス画面 


巧のタイトルは、編集で定ません。 

•タイトル保護112ページ）を設定したタイトル 
. ダビング予約を設定したタイトル 

-電波状態や停電などで録画び停止した番組は、正萬に録画終了で 
をていないため編集やダビングびでをません。そのよラな番組は 
録画リストを表示させたとを、「アンテナ受信不良の可能性びあり 
ます。」または「停電などび起きた可能性びあります。」のメッセー 
ジを表示します。 

本機でプレイリストを作ることはで去ません。 

-本機では、お気に入りのタイトルやシーンを集めたプレイリストを 
-作ることびでをません。 


-他機でプレイ U ストを作ったディスクであれば、プレイ U ストの再 
生を楽しむことびでさます。ただし、プレイリストの編集はでさま 
せん。 

編集したあとに、なのよラなことがあ0まず。 


チャプターマークの追加やシーン（部分）消去などの編集を巧った 


場合、編集画面と実際に編集された画面では、多少のズレび発生す 
る場合びあります。 

DVD ディスクの編集には、制巧がありまず。 

• DVD - RW 、 DVD - R ディスクは、タイトル名の変更のみ行えます。 

- DVD-RW (ビデオフォーマット）、 DVD - R ディスクはフアイナラ 
イズを巧ラとタイトル名の変更びでさな<なります。 


















































{^^要のなぃシー V ( CM など)を消去ずるい-ン消が 


コマーシャルなど、い5ないシーンを消去します。 


巧ルで 阿/闭 

〇 LiJ 


[面面表示1化上 D 

_ /BSJCS 選局 

I 麵報||臟叫 V 


録画…•停止 


猶那 oJ 〔.] 


早戻しゆっくり早送り 


前次 

1叫 I ■■ 


關戸 I 圖 

匹 H ス字サイズ 

纔游 

青ホ緑黄 

□□□□ 


ご注意 


DVD ディスクのタイトルは、シーン消去びでをません。 

日 D - R は、シーン消去を行っても鶏時間は増えません。 

I タイトルの先頭、最後を除去、3砂ん:!内のシーンは消去でをません。 
ただしシーン消去を行った前後のシーンは3耿な内でちシーン消 
まび可能となります。 

I 消したシーンは復元でをませんので、消す内容を確認し十分に注意 
して操作してください。 

I 編集した映像のつなぎ目び1砂程度ずれたり、静止画となる場合 
びあります。 


お知5せ 


シーン消去は、1タイトルあたり已〇回まで巧えます。 

シーン消去びでさない場合について詳しくは、「故障かな？と思つ 
たら」（一201ページ）をご覧ください。 


ヒント 


「オートチャプター設定」（一170ページ）を「おまかせ」に設定 
して録画した番組は、 CM の前棲など音声の切り換わり部分にチャ 
プターマークび自勘で付を、チャプター分割されます…[■おまかせ 
才ートチャプタ ー J 機能。 、ゎ 前 

シーンを消去する際、 CVI 部分を G 三 n または W で、頭出しし 
て消去するなど便利な機能です。 


テレビと本機の準備をします 


►30 ページ 


シーンを消去したいタイトルの保を 
場所を選びます 
li ™ を巧す 

のかり ; W 

• 〇を押すと、 HDD モードと目 D / DVD モー 
ドび切 D 換わります。 

• HDD を編集ずるとき 

づ HDD モードを選びまず。 

. 本体前面の 「 HDD 」 ランプび点なしてい 
る状態で操作します。 

• BD を編集ずるとき 

づ BD/DVD モードを選びまず。 

. 本体前面の 「 BD / DVD 」 ランプび点なし 
ている状態で操作します。 


編集したいタイトルび入った BD {ブルー 
レイディスク） を本機に巧乂します 

録画 U スト画面を表示させます 

[ W ) を巧す 

編集したいタイトル（録画した香組) 
を選びます 
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で選ぶ 


4 「機能メニュー」を表示させまず 

ろ を巧す 

q 「編集」を選んでミ夫定します 


( Q ) で選び@を巧す 




5倍/7倍/10倍/12倍 


2倍/3倍 



次ぺージへつづ< 〇 











お要のないシーン （CM など）を消去する（シーン消去) 


A 「シーン（部分）消去」を選んでミ夫 
定しまず 

で選び©を押す 


再生 
内容説明 
消ま 


編集 


タイトル潭ま 
グルー プ設定 
タイり解裏設定 
肺ま組検索 


どの編集を行いますか？ 




7再生を始めます 

* ゅっくり 

を押す 


ヒント 


シーンを探すときに便利なボタン 

早戻し早送り 前 次 

も/も、と £)/ と己)（チヤプター移動)、 
□(10 分戻し）/な （10 分送り） 


10 手順7、8、9と同様の操作で終 
了地点を選んでミ央定しまず 



^再生中のタイトルが一時停止します。 


I ヒント I 

- r \ を抽すと還び直せます。 

-チャプターの最後付おを終了地点に指定しよ3とずると最後 
び終了地点に還ばれます。 

]] 事前に編集結果を確認できます 

ろを巧す 



編集シーンの開始地点で一時停止させまず 


-時停止 


□□を押す 


ゆっくり 


を押してから 


早送 D 中、早戻し中は 

-時信止 

匹)娜します。 早戻し 

シーン消去開始地点びずれたとさは、口:!（コ 
マ戻し）または、^ (コマ送り）を押して設 
定します。 

早をり 早戻し 

一時停止状態のまま rjTi または口]を2砂 
(上押し続けると、ス□一再生または逆ス□一 


再生となります。 


I ヒント I 

■編集窗囲を細かく設定したい場さ（コ7ち 0) 

-映像は1©当たり30フレーム（コマ）で記湿されていまず。 
より細かく設定したいとさは、範囲指定時にコマ送りによって 
フレーム単位で開始地点、終了化点のシーンを還んで<ださい。 
-チャプターの先頭付近に開始地点を指定しよ5とすると、先 
頭び開始地点に還ばれます。 


9開始地点をミ夫定します 

( g ) を押す 



編集開始線 


I ヒント I 

• ^を押すと還び直せまず。 
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12「する」を選んでミ夫定します 

で選び©を押す 

^指定範囲の消去実行 


回 1 

El 00；07；30 
0 21 

消去開始地点 

00:01:30 

ミ肖去お了地点 

00:07:30 

シーン（部分）消去を実行しまずか？ 

I .な I I しない I 


I ヒント I 

• 「しない」を還ぶと終了地点を還び直せまず。 




13「終了」を選んで決定します 



で選び©を巧す 


^編集選択画面に戻る 

ヒント I _ 

• 同じタイトル内でさ S に;肖去を行う場合は I 制を続 I を還んでください。 


1 A 編集を終了しまず 

Q を巧す 

メモ 

• rliM I 編集取消」が表示されているとさは、 6 を巧すと 
直前に巧った操作が取り消せます。画面のメッセージに従っ 
て操作してください。 



















検索や編集に便利なようにチャプター（章）マークを追加して分割することびできます。 


七,…、 I 州 /I の 

〇 LiJ 

I 函願示 ■ 化上 D 

_ /BSJCS 選局 

I 麵報||臟叫 V 

録画…•停止 

猶那 oJ 〔.] 

早をしゆ皆 J 早聲 J 

茵句回 

_前一時停止_次 

回□□回 

四 


國 P 


【録画* 

ぶ- 
„巧サイズ 


が©がる 

青ホ緑黄 

□ □田 □ 


たま意] 

• 編集画面と実際に編集された画面では、みかのズレび発生ずる場さ 
びあります。 

お知5せ 

-チャプター分割で追加されるチャプターマークは、オートチャプ 
夕一設定（—170ページ）で追加されるチャプターマークと同じ 
ちのです。 

-チャプター（章）分割びでさない場合について註しくは、「故障か 
な？と思ったら」（—201ページ）をご覧ください。 


録画リストでタイトルを選び、「機 
能メニュー」か5「編集」を選んで 
ミ夫定しまず（一121ぺージの手順 

2〜 5) 

「チャプター（章）編集•消去」を 
選んでミ夫定します 

© で選び@を巧す 

HDD のタイトルを編集しているとさの画面例 

r ち E ] どの編集を行いますか？ I 

把"ん I チャブタ-簡編集•消去 I 


タイトルをす更 
グルー^^ 

タイ呆畫設定 
類似翻總 
文字サイズ設定 


たま意] 

DVD ディスクのタイトルは、編集操作でのチャプター分割 
びでをません。 

し乂下の数を超えてチャプターを追加することはでをません。 


HDD ( A - ドディスク） 

最大 20000 チャプター 

日 D-RE (1 層、 2 層） 

最大 1000 チャプター 

BD - RE/R (3 層） 

最大 19600 チャプター 


メモ 

-「 I 編集取消」び表示されているときは、6を押すと 
直前に巧った操作び取り消せます。画面のメッセージにがっ 
て操作してください。 

-この操作で巧ったチャプター分割は、125ページ「チャプ 
ター（章）をつなぐ（チャプター結合)」で取り消すことび 
でさます。 

-編集範囲を細かく設定したい場合は、129ぺージ手順4の 
「メモ」をご覧ください。 


タイトルを途中で区切る（チヤプタ-分割 } 


5倍/7倍/10倍/12倍 


2倍/3倍 



次ぺージへつづ< 〇 










タイトルを遠中で区切る（チャプター分割) 


再生を始めます 

ゆっくり 

@または。^ •] を巧す 
• チャプターが複数あるとを 


0〇9 


でチャプターを選んで再生します 


では一時停止画面となります。 

ド T ) で前のページへ、 W でなのページ 
へ移動でをます。 


チャプター編集画面（停止中） 


I - タイトル情報び 
表示されます 


チヤソ ター 番号/ 

現タイトル内総チャプター数 


m チヤフター(章） I ■集•ミ肖モ 


チャプターの»割•括合-ミ肖去を巧います。 
ICI 1/25- 

巧00:00:00- 

巧 00 — 

洁合ちしくは消去ずるチヤフタ I 
して < ださし、。 

分割は再まして巧き地点を指司 


Ipj 

1 1 

2 * け** R 

S ? こ. 

3 け 9" 校 

補 

4 いか巧 

化 

-お' 

5 けか,» 



チャプター 


再を位置フレームカウンター 

再を位置タイムカウンター 


图 ♦ t 匹) (再生停止） 

チャプター編集画面（再生中） 



ヒント 


I シーンを探すときに便利なボタン 

早戻し早巧り 前 次 

过/も、 I 叫/ 1 叫 

0〇9 


(チャプター移動） 


分割地点で一時停止させます 

□□ を巧す ゎ<„ 

•早送り中、早戻し中は夕[^| 
nr ) を押します。 


を押してから 


早戻し 


分割地点びずれたとさは、(コマ戻し）ま 
たは、(コマ送り）を押して設定します。 

チャプター分割を実行しまず 

@を巧す 

編集を終了しまず 

Q を巧す 










検索や編集に便利なよラに連続したチャプター（章）をつなぐことびでさます。 


巧ルで 岡/闭' 

〇 LiJ 

[面面表示1化上 D 

_ /BSJCS 選局 

I 麵報||臟叫 V 

録画…•停止 

ミ竺那 oj り 

早戻しゆっくり早送り 



歐 I 卜;爾 

匹 M できサイズ 

終了み貧9戻る 

Q^C^O I 

青ホ緑黄" 

□ □□□ 


ご注意 


- DVD ディスクのタイトルは、チャプター結合びでをません。 

-タイトル保護（一112ページ）を設定したタイトルまたはダビン 
グ予約を設定したタイトルは編集でをません。 

-シーン消去（一121ページ）またはチャプター消去（一127ペー 
ジ）によって区切られたチャプターは結合でをません。 

お知5せ 

-結合でをるチャプターは、オートチャプター設定（一170ページ） 
によって分割したチャプター、チャプター（章）分割123ペー 
ジ）により分割したチャプターです。 

メ = e 1 

- 「 IS ] 編集取消」び表示されているときは、&を巧すと直前に 
巧った操作び取り消せます。画面のメッセージに従って操作して< 
ださい。 


録画リストでタイトルを選び、「機 
能メニュー」か5「編集」を選んで 
ミ夫定しまず（一121ぺージの手順 

2〜 5) 

r チャプター度）編集-消去」を選 
んで決定しまず 

© で選び©を押す 

HDD のタイトルを編集しているとさの画面例 

r ち S ] どの編集を巧いますか？ I 

'盟説明 I チヤブタ-潰觀•消去 I 


タイトルを^ 
グルー^^ 

タイ磯設定 
類似翻横索 
巧サイズ醜 


チャプターを選びます 

で選ぶ 


刖 次 

-と iJ で前のページへ、と。でなのページへ移 
動でをます。 

チャプター編集画面 


1(タイトル情報び表示されます ),I 


■ チヤフターの分割•経さ-ミ肖去を行いまず。 

回 3/2己 

I Q 0 0 ：1 G ： 05 
. 0 00 

括合ちしくはミ結するチヤフターを盞巧 
して < ださい。 

分罰は再生して分割せ点を観してください。 


ナヤ 巧一 


rai 

»|_3 • 

—濯/ 


國|陶峰 

4 •け"6己 》•か•校8 いか, 

•選んだチャプター 


チヤプター（章）をつなぐげャプタ-結合 } 


5倍/7倍/10倍/12倍 


2倍/3倍 



次ぺージへつづ< 〇 












チャプター（章）をつなぐ（チャプター結含) 


4チャプター結合を実行します 

• 前のチャプターとつなぐとさ 
Q を押す 

• 後ろのチャプターとつなぐとき 
Q を押す 

ヒント 

-プレビュー画面で再生中のチャプターに巧してち、チャプ 
ター結合を実行でをまず。（実行後、プレビュー画面は一時 
停止します。） 

5編集を終了します 

Q を巧ず 


複数のチヤプター（章）を選んで 
ごなぐ 


1 録画リストでタイトルを選び、「機 
能メニュー」か5「編集」を選んで 
ミ夫定します（一121ぺージの手順 

2〜 5) 


つなぎたいチャプターの1つ目を選 
びまず 


(ィ〇|)で選び (5 を押す 


チャプター編集画面 



還択したチャプターにアンダーラインび表示されまず。 


-プレビュー画面での再生中にチャプターを選 
択することもでをます。 

前 み 

-ド n で前のページへ、 （ T 巧で次のページへ移 
動でをます。 


4同じように2つ目 m 降を選びまず 
(己0個まで） 


2「チャプター（章）編集•消去」を 
選んでミ夫定します 



で選び©を巧す 


HDD のタイトルを編集しているとをの画面例 


チャプター編集画面 


6集チ r フター(軍） S 集‘ミ肖モ 


3 


(タイトル情報び表示されます) 


チャフターの分割•洁さ-消去を行います。 


4/2巳 

VVpO £17 
00 


结さちしくはミ肖去するチヤフターを盞巧 
して < ださい。 

分罰は再生して分割せ点を織してください。 


再生 
内容説明 
消ま 
ダビング 

どの編集を行いますか？ 

1チヤフタ-凰 n 集•消去1 

1編集 


タイいしをを至 

グループ設定 
タイり解裏設定 
肺ま組検索 
で字サイス醜 






I ヒント I 

-選択したチャプターには、…と番号び付きます。 
•選択を取り消すときは、もう一度を押します。 

-連続したチャプターでなければ結合できません。 


5チャプター結合を実行します 

□ を押す 


ヒント 

プレビュー画面での再生中ち、選択したチャプターの結合を 
実行できます。（実行後、プレビュー画面は一時停止しまず。） 


も 編集を終了しまず 

Q を押す 


















録画リストでタイトルを選び、「機 
能メニュー」か5「編集」を選んで 
ミ夫定しまず（一121ぺージの手順 

2〜 5) 

r チャプター度）編集-消去」を選 
んでミ夫定します 

© で選び©を押す 

HDD のタイトルを編集しているとさの画面例 


ご注意 


- DVD ディスクのタイトルは、チャプター消去びできません。 

メモ I 

- 1111 編集取消」び表示されているときは、&を押すと直前に 
巧った操作び取り消せます。画面のメッセージに従って操作して< 
ださい。 


消したいチャプターを選びまず 


ega 


で選ぶ 


前 巧 

ド。で前のページへ、で;欠のページへ移 
動でをます。 


チャプター編集画面 


1チヤフターの分割•洁さ-消まを行いまず。 


1(タイトル情報び表示されます): 


cl 3/25 

5 00:10 
3 00 


経合ちしくはミ結ずるチヤフターを進巧 
して < ださい。 

分罰は再生して分割地点を骑してください。 


關 H 


-選んだチャプター 



[ W ] 防挪 

mvm ^文字サイズ 

满ミ 

青ホ緑ま ■ 

□□□□ 


m 1 つのチヤプタ ー( 章）を消す 


し、5ないチャプター（章）をまとめて消すことがでさます。 


回 VRi わ I 


チャプター（章）を消ず (チャプター消去) 


5/7倍/10倍/12倍 


2倍/3倍 



@囚-巧|一画回画國面画 
な评一一画回园回画画画 
閣^1|1画因画回國國國 


入綱〉 I 卸 ■ I i 回夕回 

翻§ »回 心養 I fl " I 置 

置国 i 回画 


次ぺージへつづ< 〇 










チャプター（章）を消す（チャプター消去) 


4チャプター消去を実行します 

(5 を巧す 

^チャプター消去実行後、チャプター編集継続 
確認画面が表おされます 
-居司（ふた内）を押しても消去することびでを 
ます。 


I ヒント I 

-プレビュー画面で再を中のチャプターにがしてを、チャプ 
ター;肖ちを実行でをます。（実行を、プレビュー画面は;欠の 
チャプターの先頭で一時停止しまず。） 

• 他のチャプターち消したいとを 

づ「継続 J を選んでミ夫定し、手順3、4 
を繰り返しまず。 

• 終了したいとを 

づ r 終了 J を選んでミ夫定しまず。 

• チャプター消去を取り消したいとき 

□ (編集取消）を押し、確認画面で「ず 
る J を選んでミ夫定しまず。 


消したいチヤプターの 
まず 


(ィ〇|)で選び (5 を押す 


チャプター編集画面 


つ目を選び 



還択したチヤプターにアンダーラインび表示されます。 


-プレビュー画面での再生中にチャプターを選 
} をすることちでをます。 

- 0^で前のページへ、でなのページへ移 
動でをます。 


5編集を終了します 


複数のチヤプター（章）を選んで 
消す 


1録画リストでタイトルを選び、「機 
能メニュー」か5「編集」を選んで 
ミ夫定しまず（一121ぺージの手順 

2〜 5) 


4同じように2つ目 m 降を選びまず 
(己0個まで） 


チャプター編集画面 



6集チ r フター(軍） S 集‘ミ肖モ 


け' [*] 午前 



(タイトル情報び表示されます) 


チャフターの分割•洁さ-ミ肖去を行います。 



结さちしくはミ肖去するチヤフターを盞巧 
して < ださい。 

分罰は再生して分割せ点を織してください。 



2「チャプター（章）編集•消去」を選 
んでミ夫定しまず 

で選び©を押す 

HDD のタイトルを編集しているとをの画面例 


I ヒント I 

-還巧したチャプターには、〇©©•''と番号び付をまず。 
•還巧を取り消’ずときは、もう一度6を押します。 

5チャプター消去を実行します 

ろを押す 



再生 
内容説明 
消ま 



タイトル潭を 
グルー プ設定 
タイり解裏設定 
肺ま組検索 
で宇サイ猫定 


どの編集を行レますか？ 
チヤプタ-度） g 集•おモ I 



ヒント 

プレビュー画面での再生中ち、選択したチャプターの消まを 
実行でをます。（実行後、プレビュー画面は一時停止します。） 



編集を終了しまず 


S を巧す 













インデックス画面は録画リスト（画面リスト）に表おされるル画面です。 
タイトルの内容がわかりやすいよラに、インデックス画面を変更でさます。 


早房しゆっくり早送り 


—前一時停止_次 

回の回 

— 擅 —I 

s 网鬧 

匹 H タタ妈サイズ 


.©H 


〇 

青ホ緑黄 

□□□□ 


ご注意 


-タイトル保護112ページ）を設定したタイトルまたはダビン 
グ予約を設定したタイトルは編集でをません。 

- DVD ディスクのタイトルは、インデックス画面を蜜要できません。 
• インデックス画面を変更したタイトルをダビングしたとをは、イン 
デックス画面びズレてダビングされる場合びあります。 

メモ 

- i \ M \ 編集取消」び表示されているとさは、 （ f ] を押すと直前に 
巧った操作び取り消せます。画面のメッセージに従って操作して< 
ださい。 

•編集範囲を細かく設定したい場合は、手順 4 の「メモ」をご覧くだ 
さい。 

1録画リストでタイトルを選び、「機 
能メニュー」か5「編集」を選んで 
ミ夫定します（一121ページの手順 


「インデックス画面変更」を選んで 
決定しまず 


QoS ) で選び©細す 


タイトルさ変を 
グループ設定 
タイり解裏設定 
肺ま組検索 
で字サイス調 


どの編集を行レますか; 


インデックス画面変更 


再生を始めまず 

ゆっくり 

m を押す 
ヒント 

-シーンを探すとさに便利なボタン 

回/回も/直)げャプタ-移動)、 


ち （1 0分戻し） 


(10 分送り） 


インデックス画面にしたいシーンで 
一時停止させまず 

〇3を押す 

. 早送り中、早戻し中は!^を押してから 
胃 PS を押します。 U 

イ_ンデックス画面設定地点がずれたとさは、 
(コマ戻し）または、(コマ送り）を 
押して設定します。 

メモ 

■変更巧点を細かく設定したい場合（コマ送 0) 

-映像は]秒当たり30フレーム（コマ）で記録されています。 
より細かく設定したいとをは、画面指定時にコマ送りによつ 
てフレーム単位で変更地点のシーンを選んでください。 

二時停止 

①変更地点の手前で I II I を巧す 



り9または口 7) を使ってコマ送り/コマ戻しでシーンを呼 
び出す 

-押すとコマをりされます。 

- 2砂ん乂上巧すとス□一再生になります。 

画面指定時、チヤプターの先頭付近に変更地点を指定しよラと 
すると、先頭び変更地点に選ばれます。あるいは最後付近を 
変更地点に指定しよラとすると最後び変更地点に選ばれます。 

インデックス画面をミ夫定します 

@を巧す 


画面リストを巧みの画像に変える ( インデックス画面を鼠留 

&む 


5倍/7倍/10倍/12倍 


2倍/3倍 














編集操作 


DR) 2 倍 /3 倍【 5 倍 /7 倍 /10 倍 /12 倍 ) SXP) XP) SP I LP ( EP | 


BD-RE I BD-R 1 OVD~RW/~R の应 ) 


ti,1 て , が W1 ， づお £i 巧お [wl 


タイトル分割 • タイトル結をについて 


タイトル分割-タイトル結合とは、1つのタイトルを2つに分けたり、別々のタイトルを1つに結 
合で去る編集機能です。 


タイトル分割について 


タイトル分割を行ラと、タイトル名やタイトル情報は下の内容になります。 


タイトル名 

分割した両方のタイトルび同じタイトル名になります。 

録画情報（録画曰時） 

分割された箇所び録画終了時刻/録画開始時刻になります。 

ダビング回数 

分割前のダビング回数と同じです。 

グループ 設定情報 

同じグループのタイトルとして分割されます。 

インデックス画面 

タイトルを分割すると、インデックス画面はそれぞれの先頭の画面になります。イン 
デックス画面を編集したタイトルを分割すると、設定したインデックス画面を含んだ 
タイトルには、設定したインデックス画面び表示されます。 


r お知らせ I 

•ディスク保護を設定した日 D (プルーレイディスク）はタイトルの分割びできません。（一113ページ） 

•イ呆護されたタイトルは分割でをません。保護されたタイトルを分割したい場合は、保護解除（^112ぺージ）を行ってください。 

•10 砂切内のタイトル分割はできません。 

-シャープ製じ(がのレコーダーで録画した日 D (プルーレイディスク）や、巨 D から HDD (八ードディスク）にダビングしたタイトルは、夕 
イトル分割でをない場合びあります。 

-分割した後のタイトル数またはチャプター数びディスク内の上限を超える場合は、タイトル分割でさません。 

-タイトル数、チャプター数の上限数は131ページをご覧ください。 


タイトル結合について 


結合でさるタイトルは、下表の組み合わせになります。 


先頭のタイトル 

結合できるタイトル 

録画画質 DR (放送画質）のタイトル 

録画画質 DR (放送画質）のタイ h ルのみ結合でさます。 

録画画質2倍〜12倍、 HDOO の 
タイトル 

録画画質2倍〜] 2倍 、 HD 00のタイ トルのどれとでも結合でをます。 

録画画質が SXP 料下のタイトル 

録画画質び SXPL ^ 下のタイトルのどれとでち結合でさます。 


タイトル結合を行ラと、タイトル名和タイトル情報は政下の内容になります。 


タイトル名 

先頭のタイトル名にな D ます。 

録画画質 

録画画質2倍〜] 2倍 、 HD 00 のタイトルで録画画質の異なるタイトルを結合する 
とさは、先頭のタイ h ルの録画画質になります。 

ダビング回数 

残0回数のかない方の回数になります。 

グループ 設定情報 

先頭のタイトルのグループになります。 

インデックス画面 

先頭のタイトルのインデックス画面になります。 


I お知5せ I 

•ディスク保護を設定した目 D (プルーレイディスク）はタイトルの結合びでをません。（^113ぺージ） 

•保護されたタイトルは結合できません。保護されたタイトルを結合したい場合は、保護解除（^112ぺージ）を行ってください。 

-結合したときのタイトル長び] 2 時間を超える場合は、結合できません。 

•シャープ製し乂がのレコーダーで録画した日 D (ブルーレイディスク）から HDD (八ードディスク）にダビングしたタイトルは、タイトル結 
合できない場合びあります。 

-結合した後のチャプター数び上限を超える場合は、タイトル結合でをません。 

-チャプター数の上限はディスク巧とタイトル巧それぞれに上限びあります。上限数は132ページをご覧ください。 


130 















1 つのタイトルを2つに分割することびできます。 


早戻しゆっくり早送り 


前次 

1…1 r" 1 r … "1 

画 

驟 P ; 禪 

漏ミ 

〇も;苗％ 

青ホ緑黄 

□□□□ 


お知5せ 

• 分割したをのタイトル数またはチャプター数びディスク内の上限 
を超える場さは、タイトル分割でをません。 

タイトル/チヤプターの 最大数 


タイトル分割ずる際の条件、詳細について— 130 ページ 

1 録画リストでタイトルを選び、「機 
能メニュー」か5「編集」を選んで 
決定します（一121ぺージの手順 

2〜 5) 

2「タイトル分割」を選んでミ夫定しまず 

で選び@を押す 

HDD のタイトルを編集しているとさの画面例 


どの編集を行いますか？ 


タイトルさ変更 
グループ設定 
タイり解裏設定 
巧か姓お検索 
で宇サイ滿定 


再生を始めます 

ゆっくり 

m を押す 


タイトル分割編集画面 


ヒント 

-シーンを探ずとさに便利なボタン 

早戻し早送り前 巧 

(^。/[|占|、(チャプターを動） 


分割地点で一時停止させまず 


□□ を押す 

-早送り中、早戻し中はを押してから 
w を押します。 

•タイトル分割地点びずれたとさは、(コマ 
戻し）または 、 pn (コマ送り）を押して設定 
しみす 0 

ヒント 

■位置節囲を細か<設定したい場合（コマ送 D ) 

-映働ま]砂当たり30フレーム（コマ）で記録されています。 
より細かく設定したいとをは、分割地点指定時にコマ送りに 
よってフレーム単位で分割したい地点のシーンを選んでくだ 
さい。 

タイトル分割を実行します 

©を巧す 

「する」を選んでミ夫定します。 

© で選び©を巧す 

ヒント 

-「しない」を選ぶと分割地点を選び直せます。 



タイトル数 

日日9タイトル 


チャプター数 

20000チャプター 


タイトル数 

200タイトル 

BD 

チャプター数 

1層、2層1000チャプター 



3層 ] 吕巨〇0チャプター 


9劃するせ点を綺してください。份割化有設定 


トルが割を巧いまず。 


タイトルを2つに分ける （タィトル分割) 


5倍/7倍/10倍/12倍 


2倍/3倍 


















タイトル巧つなぐ （ タィトル結合 } 


2つのタイトルを1つに結合することがでさます。 


早戻しゆっくり早送り 


回 I 夕^。 I 凶 


前一時停止次 

n ^ ii 。厂…! 

國 


國 ( i - け到 


鑛 

青ホ緑黄 

□ □□□ 


終/ 


SHARP 


お知5せ 

結合した後のチャプター数び上限を超える場合は、タイトル結合で 
去ません。 

チヤプターの最大数 


HDD 

1タイトルにつき99チャプター 
合計20000チャプター 

巨 D 

1層、2層 

1タイトルにつき98チャプター 
合計]000チャプター 

3層 

1タイトルにつき98チャプター 
合計 ] 9己00チャプター 


-タイトル結合する際の条件、詳細について 一130 ページ 


1 録画リストでつなざたいタイトル 
の1つ目を選び、「機能メニュー」 
か5「編集」を選んでミ夫定しまず 
(一121ぺージの手順2〜 5) 



r タイトル結合」を選んでミ夫定しまず 



で選び©を巧す 


HDD のタイトルを編集しているとをの画面例 


再を 
巧宮説明 
消去 



イトル潭更 
グルー^^ 

タイトル保董設定 
類似麵お索 
巧サイズ醜 


どの編集を行いますか？ 


チヤ プタ-風 fiSI •消ま 
シーン颁分）消去 


タイ 


タイトル結合 


3後ろにつなざたいタイトルを選んで 
決定しまず 



で選び©を巧す 


ま組1 

き組己 

番組3 

ま組4 

番組 S 

き組已 

1皿 

a 。 

3 

< 

5 

S 

番組7 

ま組 S 

番組日 

番組10 

番組11 

ま組1乙 




の 


に 


4「ずる」を選んでタイトル結合を実 
行しまず 


0〇9 で選び©を押す 


I ヒント I 

-「しない」を選ぶと禮ろに結合するタイトルを選び直せます。 


お知5せ 

タイトル結合は己1タイトル（已〇回）まで行えます。 

ただし、シーン消去したタイトルび含まれる場合はこれより 
みな <なります。 













ダビングのあ 5 まし 


さまざまなダビングびでさます。操作をする前にお読み<ださい。 


タイトル（録画した番組）のダビング 


f ®) ダビングできるディスクにつしては与135、18已〜 1 S 9 ぺージ 


HDD ( A - ドディスク） 

づ BD / DVD ディスク 

BD / DVD ディスク 

づ HDD ( A - ドディスク） 


本機の HDD (八ードディスク） 
に録画した番組を目 D (ブルーレ 
イディスク）や DVD ディスクに 
ダビングでさます。 

タイトルの録画画質-ディスクの 
種類-フォーマツトによって、実 
行できるダビングが異なります。 
r 録画巧能」のタイトルは 
BD/DVD から HDD へのダビ 
ングが巧能です。 
n 回だけ録画可能」のタイトル 
は、目 D から HDD へのダビング 
(ムーブ)が巧能です。目 D - R の場 
合は、ムーブ後の目 D - R の残量 
は増えません。 


ごま意 


お知5せ 


r 録画可能」のタイトル 


HDD 



あなたび本機で録画•録音したをのは、個人 
として楽しむなどのほかは、著作権法上、権 
利者に無断では使用できません。 

シャープ製 U (がのレコーダーで録画したデイ 
スクはダビングでをない場合びあります。 

フアイナライズしたビデオフォーマットの 
DVD や他機で録画したビデオフォーマットの 
DVD は、 HDD にダビングでさません。 


ダビングモ約にごいて 

-就寝中など、本機を使わない時刻にダビング 
を実行でをます。- ► 145ページ 

タイトルちのをちにごいて 

•録画した番組のタイトル名を、わかりやすい 
名前に変更でをます。一148ページ 

高速ダビングについて 

•本機の高速ダビングは、約2倍速のダビング 
スピードです。 

• 4倍速や6倍速の巨 D (ブルーレイディスク） 
を使用して高速ダビングを行ってもダビングス 
ピードは約2倍速となります。一136ページ 


( A — ドディスク） 


HDD 


ビンタ: 


(バードディスク） 


DVD 

► ® 

VR 

フオーマット 

ビデオ 

ノォ ー7 ット 

(ホフアイナライス） 


高速 

ダビング 

録画画質 
変換 
ダビング 

操作の 

しかた 

(ページ) 

〇 

〇 

巨□一 HDD 時 
は選択 
でさません 

141 

144 

X 

〇 

141 

144 


「1回だけ録画可能」または 

「ダビング10」（デジタル放送）のタイトル 

夕'閣ッ 

録画画質 

ダ毁グ 

操作の 

しかた 

(ページ) 

HDD BD 

^ ダビング; 

( A - ドディスク） 


〇 

〇 

141 

HDD い回だけ録画可能) BD 

^為 ー ダビング;^ 如 
仏—ブ 137 ぺ—ジ） 

〇 

X 

144 

HDD ( CPRM 対応 VDVD 

^ ダビング; 

り、-ドディスク） っ才 V 曼ット 

X 

〇 

141 

HDD DVD 

… -卜爲盤せクん廣す卜 

X 

X 

— 


本機ででをるダビング 


•甚本 視聴 録画•予約録画 再生•消去 編集 ダビング.管理 ファミリンク 設定 固ったとさは 
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ビデオカメラの映像を本機にダビングできます。 


ビデオカ;ラで撮影した映像を 
HDD り、ードディスク）または 
目 D (ブルーレイディスク）にダビング 
でさます。 


雞製入力（川 J に接続して、 


ビデオカメラ 


ダビング 


HDD 


(パードディスク） 

BD 


S 、# 録画画質 

巧巧 巧化 

ダビングタをミグ 


AVCHD 方式カメラ、8ミリカメラ、 
H 旧カメラ、 DV 方式 - HDV 方式- 
ミニ DV 方式カメラ、 VHS"C • S-VHSC 
カメラなど。 


ビデオデッキやビデオカメラのち続のしかた 



ビデオ（アナ□グ機器）とのダビング 


操作の 

しかた 

(ページ) 


146 


ビデオカメラ 


▲ビデオデツキ 


アナ□グ方式のビデオなどの映像を本機にダビングできます。 


雞製入力（川 J に接続して、 


ビデオ 


アナ□グ方式の、ビデオ•外部チュー 
ナーなどの映像を HDD (八ードデイス 
ク）または目 D (ブルーレイディスク）に 
ダビングでさます。 


ダビング; 


鑑巧-など 


HDD 


(パードディスク） 

BD 


ダ露グ録醒!質觀を 

タヒソクダビング（ぺージ） 


〇 146 


本機ででさるダビング 














ダビングのあ 5 まし 


本機の HDD (八ードディスク）をダビングするには下記のディスクを購入してお使いください。 


BD (ブルーレイディスク)ソレ r ビジョンで巧す ( 1層，ロレで層 ‘ XL / S 層‘4凰 


必ず 「for VIDE 日 」、 「for General 」 または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。 


録画用には、包装に m 下の表示のあるものをご購入ください。 




作 (12 cm 度） 

ビーディー.アールイ_ 
Ver .2.1 (片面 1 層） 
Ver .2.1 DL (片面 2 層） 
Ver .3.0 XL (片面 3 層） 



ビーデイー•アール 
Ver . 1.1/1.2/1. 3 (片■面 1 層） 
Ver .1.2/1.3 LTH TYPE 
Ver . 1.1/1.2/1.3 DL(M ■面 2 層） 
Ver .2.0 XL (片面 3 層） 

Ver . 2.0 XL (片面 4 層） 


お知5せ 


カート U ツジがをのディスクは使えません。 



BD へのダビング（録画）可能時聞 （2 己 GB / 1層） 

(詳しくは、49、51ページをご覧ください。） 


録画画質 

ダビング可能時間 

DR 

約2時間 ] 日分 （ BS 八イビジヨン放送) 

2倍 

約4時間2日分 

3倍 

約目時間3日分 

己倍 

約] 0時間已日分 

7倍 

約]日時間]日分 

1日倍 

約21時間4日分 

]2倍 

約2巨時間 


イスク：標準画質で巧す 


必ず r 怕 「 VIDEO 」、 r 怕 「 General 」 または「録画用」のま記びあるディスクをご使用ください。 

デジタル放送のダビングロま、 CPRM 対応のディスクび必要です。 rcpRMj または r デジタル放送」の□コマーク 
(デジタル放送など）び付いています。 

DVD ディスクにデジタル放送を直接録画することはでをません。 





DVD：RW 

ディーブイディー 

マイナス •アールダブリュー 

Ver .1.1 CPRM 对応 （ VR フオーマット） 

Ver .1.2 CPRM 対応 ( VR フォーマット） 





ダビングに使えない DVD 




□VD+RW 


DVD-RAM 


D'Yg±R 

テイーフイデイー 
プ ラス •アール 

《 DVD をご購入の前に必ずご確認< ださい。 


ディーブイデイー 
プ ラス •アー ルダブ U ユー 


アイー ブイ アイー 
ラム 


画用には、包装に L ソ下の表示のあるものをご購入ください。 


例)包装のおをて面 


路圈 

(CPRM 巧な） 

DVD 书 W \A 

(巧 h ぶ I 編面か r 6 




DVD- 


(保りをし録国用） 
または 

DVD 书 

(1 回録面用） 


pjB 


録画用 

(保りあし録画用） 
または 

for VIDEO 
など 


ディーブイディー •マイナス •アール 
Ver .2.0 CPRM 対応 （ VR フオーマット） 
Ver .2.1 CPRM 対応 ( VR フォーマット） 

DL Ver .3.0 CPRM 対応 ( VR フオーマット） 


DVD ディスクへのダビング可能時間 

(詳しくは、49、已2ページをご覧ください。） 


録画画質 

ダビング可能時間 

XP 

約60分 

SP 

約12日分 

LP 

約24日分 

EP 

約36日分 

MN 01 

約480分 

お知5せ 


• n 回だけ録画巧能」または r ダビング]0」のま組を HDD (八 ー ド ディ 
スク）から DVD にダビングするとをは次のディスクをお使い<ださい。 

• VR フォーマットの DVD - RW [ Ver . l . l / l . l 政降 （ CPRM 対応）] 

- VR フォーマットの DVD-R [ Ver . 2.0/2.0しツ咨 （ CPRM 対応）], 


ダビングに使えるディスク 


甚本 


視聴 


録画•予約録画 


再生•消去 


編集 


ダビング.管理 


ファ/ニリンク 


設定 


固つたとさは 



















ダビングのあ 5 まし 


「 DR 」 がの録画画質を選べまず。※_ 

SXP 、 XP 、 SP 、 LP 、 EP 、 MN 日8〜 MNO] の録画画質び選べます。 
( HDD 巧の番組の録画画質より高い画質を選択してち、元の映像より高画質 
にはなりません。） 


XP 、 SP 、 LP 、 EP 、 MN6 己〜 MN01 の録画画質び選べます。 

(HDD 巧の番組の録画画質より高い画質を選択してを、元の映像より高画質 
にはなりません。） 


DR 

2倍、3倍、已倍、7倍、10倍、12倍、 
HD ] 〇〜 HD 01 

SXP 、 XP 、 SP 、 LP 、 EP 、 VIN 巨8〜 
MN 01 

すべての録画画質 


録画画質と録画可能時間については、 50 〜 52 ページをご覧ください。 

《 HDD に 48 Op の信号を DR 録画したときは、 2 倍、 3 倍、已倍、 7 倍、 ] 0 倍、 12 倍、 HD] 〇〜 HDO] の録画画質は選べません。 


ダビングの種類と所要時間 


本機には L ソ下の2種類のダビング方法びあります。 

-ダビング時のディスク種類-残量により自動選別されます。 


高速ダビング（をれいな画質のままダビングする) 


HDD (八ードディスク）から目 D (ブルーレイディスク）、あるいは目 D から HDD へのダビングの場合に行えます。 
( HDD な DVD の場含は高速ダビングは行えません。]倍速となります。） 

-元映像より短い時間（約2倍速）で、画質を落とさずにダビングでをます。 

高速ダビングにかかる時間の目ま 

-ち記の表は、目 S デジタル八イビジョン ( HD ) 

1時間番組を目 D (ブルーレイディスク）に高 
速ダビングしたとをの時間の目安です。 


r お知5せ I 

. ダビング中に別タイトルを再生ずるとダビングスピードびみし遅くなります。 

-ディスクや番組の記録状態によっては上記の時間よりダビングにかかる時間び遅くなる場合びあります。 

•録画するとをに設定した録画画質、番組の長さ、ディスクの種類によって、かかる時間び異なります。 

• 4 倍速や 6 倍速の目 D (プルーレイディスク）にダビングするとをち、ダビングスピードは約 2 倍速になります。 


録画画質を換ダビング（記録時巧を優巧してダビングする) 


HDD (八ードディスク）から BD / DVD 、 あるいは DVD から HDD へのダビングの場合に行えます。 
-録画時間（録画画質）を変えてダビングでをます。 

-ダビングには元の映像と同じ時間びかかります。 

ジャストダビング（画 質選択に恋^おとをおすすめ） 

長時間のタイトルを1枚のディスクに入れたいとをなどに便利な機能です。^142ページ 
•ディスクの残量を調べて録画画質び自動設定されます。 


I お知5せ I 

• 元の映儘より高画質にはでさません。 

-日 D から HDD への録画画質変換ダビングは行えません。高速ダビングのみ巧能です。 

-从イビジョン画質で録画した番組を rsxpj 拟下の画質で録画画質変換ダビングすると、八イビジョン画質にはならずに標準画質になります。 
- 「 HD 10」〜 「 HD 01]、 に倍」〜 n 吕倍」に録画画質変換ダビングをしたときは、ダビング中の画面は放送画面となります。 

• HDD からビデオフォーマットの DVD-RW/-R に 16:9 (ワイド）番組をダビングすると、映像び縦長に見える場合びあります。テレビ側の 
設定を変更してください。（テレビに付属の取掘説明書を養照） 

録画画質を換ダビングで選巧でをる録画画質 

• HDD へ録画した番組の場合、録画画質により録画画質蜜撰ダビングで選べる録画画質び異なります。（下表参照）_ 

「 HDD 内の番組の録画画質 I 「 録画画置を換グビングで還巧でさる録画画質 1 


録画画質 

1 高速ダビング時 1 

所要時間 

倍速 

DR 

約30分 

約2倍ま 

2倍 

約1己分 

約4倍ま 

3倍 

約10分 

約巨倍ま 

已倍 

約已分 

約10倍速 

7倍 

約4分 

約14倍速 

] 0倍/12倍 

約2分30秒 

約24倍速 


目へダビング两が 
与与 fr fr 


136 













1 タイトルすべてがダビングでをていなくても、 1 回のダビング操作で1回ずつ回数がカウントされます。 （1 
回のダビング操作で複数のチャプターを選ぶことちでをます。） 

. ダビングを途中で停止しても回数がカウントされます。 



- n 回だけ録画巧能」「ダビング]0」番組を DVD にダビングするには、 CPRM 対応ディスクを VR フオー マットしてお使いください。ダビ 
ングした DVD は CPRM 、 DVD-R (VR フオー マット）に対応していない DVD プレーヤーでは再生でをません。 

•移動（ムープ）を途中で停止すると、停止したところまでび HDD から消去されます。再度ダビングを始めると残りの部分び別タイトルとし 
てダビングされます。（中断した地点と再度ダビングを始めた部分は、をみずれることびあります。） 

-「ダビング10」に対応していないデジタル放送もあります。 

•外部チューナーを経由した場合、「ダビング10」番組であってち「1回だけ録画可能」番組として HDD に録画され、ダビングすると消去 
されます。 


n 回だけ録画可能」番組と「ダビング1日」番組の 
10回目を本機の HDD (八ードディスク）から目 D / 
DVD へダビングすると移動（ムーブ）となり 、 HDD 
から消去されます。 

• 「1回だけ録画可能」番組を目 D - RE から HDD へ 
ダビングしたとさとさち、移動（ムーブ）になります。 


例：本機の HDD (八ードディスク) 



• BD (ブルーレイディスク) 

• DVD ディスク 


ダビングのあ5まし 


巧動（ムーブ) 


チヤプター単位でダビングしたとを 


本機の HDD (八ードディスク）に録画された「ダビング10」ま組は、 BD / DVD へ10回までダビングび可 
能ですび、10回目は移動（ムーブ）となり、 HDD から消去されます。 


0」番組のダビングにはじ(下の点にご注意ください。 


n 回だけ録画可能」番組や「ダビング 


ダビングと移動（ムーブ）について 










枚にまとめる/複数枚に分けるダビングについて 

ダビングする番組び1枚のディスクに入り去5ないとさには、じ(下の方法びあります。 


複数タイトルを1枚に収めてダビングする 


複数のタイトルをダビングする場合、選択されている画質では1枚のディスクに入 D をらないとさは、収まる 
よラに「ジャストダビング」び設定されます。一 142 ページ 



録画したタイトルを何枚かに分けてダビングする 


長時間のま組や高画質で録画したま組を本機の HDD (八ードディスク）から BD / DVD にダビングする場合、 
1枚のディスクでは入 D をらないことびあります。この場合、しツ下のちまでタイトル（ま組）を分割し、複数 
枚に分けてダビングしてください。 

-録画画質を選びたい場合は、ジャストダビングしツ外の録画画質に設定して<ださい。 
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ダビングのあ 5 まし 


ダビングに関するご注意 


ダビングでさない場合や制限事項をまとめました。操作前にお読みください。 


目 D / DVD / CD 再生中はダビングできません。（下表「ダビングできる組みをわせ」参照） 

本機し:!外で録画されたディスクはダビングでをない場含があります。目 D (フルーレイディスク）の場合、再 
生専用ディスク として 判別される場含があります。 

「ディスクイ呆護」（一 113 ページ）が「保護する」に設定されているディスクにはダビングでをません。 

目目タイトル（または目目目チャプター）録画またはダビングされた DVD 、 あるいは200タイトル（また 
は1層/2層ディスクに1日00チャプター、3層ディスクに1目目日0チャプター）録画またはダビングさ 
れた目 D にはダビングでさません。 

停電などで録画が停止した番組は編集和ダビングがでをません。このよラな番組は録画 U スト表示時に「停 
電などが起さた可能性があります。」とメッセージが出ます。 


録画画質変換ダビング中は他の操作が行えません。 


動作状態 

BD への ダビング 

DVD への 
ダビング 

巨 D か5の 

ダレ.、ノヴ※4 

DVD か5の 

夕'レ'、/パ《ぷ 

高速 

ダビング 

録画画質変換 
ダビング 

放送視聴中 

〇 

が 

0&1 

〇 

〇《-1 

録画中 

「 DR 」 録画中 

〇 

X 

X 

〇 

X 

「2倍」〜「12倍」録画中 

〇 

X 

X 

〇 

X 

SXP 切下の録画中 

〇 

X 

X 

〇 

X 

再生中 

HDD 再生中 

〇※3 

X 

X 

X 

X 

ディスク再生中 

X 

X 

X 

X 

X 

写真再生中 

X 

X 

X 

X 

X 

追いかけ再生中 

〇※2 

X 

X 

X 

X 

HDD 同時録画再生中 

〇※2 

X 

X 

X 

X 


《 ] つぎのような場合、ダビング中に放送はご覧になれません。（再生画面となります。） 

. 巨 D へ SXPl ^^ 下の画質でダビングしたとを。 

. DVD へダビングしたとき。 

. DVD か5 HDD (八ードディスク）へダビングしたとき。 

《2録画画質「2倍」〜 ri 2倍 」 「HD OOJ を録画中にダビングを行ったときは、追いかけ再生や同時録画再生は行えません。 
《3再生しなび5ダビングしたいとさは、一度再生を停止し、ダビングを開始したあとで再生の操作をしてください。 
ダビング予約は再生中でも実巧されます。 

《4録画制限のある番組は、タイトル保護/ディスク保護び設定されていると HDD (八ードディスク）にダビングできま 
せん。（シャープ製外のレコーダーで録画した目 D は 、 HDD (八ードディスク）にダビングできない場合びあります。） 
※巳ビデオフオーマットの DVD か5はダビングでさません。 

コピー制限のあるタイトルはダビングでさません。 


•ダビングできる組み合わせ 


• ダビング中の制限事項 


ダビングびでをない場合 


確認•甚本 視聴 録画•予約録画 再生•消去 編集 ダビング.管理 ファミリンク 設定 固ったとさは 
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ダビングに関するごを意 


ダビング画質とダビングをれる内容 



BD ディスク 

DVD ディスク 

DR 搞速ダビング） 

2倍/ 3倍 
HDOO 

己倍/7倍/ 

1日倍/12倍 

SXP / XP / SP / 

LP / EP/MN 

VR フォーマット 

ビデオ 

フオーマット 

マルチビュー放送 
(ステレオニ重音芦 r‘l 

〇 

ま映像 

(音靑は主-副両 
ちダビングされ 
ます） 

主映儘 S 3 
(音声は、マルチ 

な =1= ミなマ‘ミ凡卑 

已尸 = ■己交/^し己ス疋 

されている音声） 

主映儘/主または 
副音靑 

(再生時に選択 
されている音声） 

主映儘/主または 
副音声 

(再生時に選択 
されている音声） 

主映儘/主または 
副音声 

(再生時に選択 
されている音声） 

連動データ放送 

〇 

〇※4 

厂\《4 ※已 

X 

X 

X 

二重音舌 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ニヶ国語音声設定 
で設定されている 

立一! =• 

曰尸 

目. Ich 音青 

〇 

〇 

〇 

2 ch 音声 

2 ch 音声 

2 ch 音声 

字幕 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

番組情報 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

チャプター 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

オートチャプターで 
設定されている 
時間単位で記録& 2 

タイトル名 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

最大32文字 

〇 

最大32文字 

インデックス画面 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

番組の先頭 


《 ] デジタル放送のステレオニ重音舌を録画画質 SXPiU 下で BD 口'ルーレイディスク）にダビングするとき、または DVD ディスクにダビング 
するときにダビングされる音声は、再生時に選択されていた音声です。ダビングする前に一度再生し、ダビングしたい音声を選択してからダ 
ビングして < ださい。 

《2 おまかせオートチャプターは働をません。 

《3録画画質「已倍」は、ち • 副両方の音声び記録されます。 

《4ダビング時に連動データを記録するか、削除するかの設定び巧えます。 

※已工場出荷時は、連動データ放送を「記録しない」設定になっています。連動データ放送を記録したいとさは、「長時間モード設定」の r 連動デー 
夕設定」（一171ページ）を「記録する」に設定してください。 


タイトルといつしよにダビングをれる内容 


ダビングすると、「タイトル名 M 「チャプターマーク&」び記録されます。 

. 「編集」の「インデックス画面変更」（一 129 ページ）でインデックス画面を変更した番組をダビングしたとをは、インデッ 
クス画面びズレてダビングされる場合びあ0ます。 

《 タイトル名について 

- DVD ディスクにダビングしたとを、コピーされるタイトル名は最大で全角 32 又字までです。 

《 チャプターマークについて 

- HDD (八ードディスク）か 5 DVD (ビデオフオーマット）へのダビングでは、ダビング元のチャプターマークはコピー 
されません。 


I お知5せ I 

•電子番組表を使って HDD (八ードディスク）に録画した番組を DVD ディスクにダビングしたとを、 

呂図図圃などの表示びタイトル名の欄に表示されませんび、故障ではありません。（「*」表示となります。） 


ダビング時の映像や音声について 


録画画質変換ダビング中、ジャストダビング中など SXPL ^ 下の画質でダビングしたときは、再生画面となります。（放送は 
ご覧になれません。） 

♦ DVD-RDL に層）ディスクについて 

-ビデオフォーマットの DVD-R DL (2 層）ディスクで、 ] 層か 5 2 層にまたびるダビングをした場合、それぞれび別 
タイトルとして記録されます。 

- VR フォーマットの DVD-R DL (2 層）ディスクの場合、連続でダビングできる時間は最大日時間です。 

• ステレオニ重音声のダビングについて 

-デジタル放送のステレオニ重音声の放送を録画画質 SXPJ^^ 下の画質で巨 D へダビングするとき、 DVD へダビングすると 
さは、ダビングする前に記録したい音声を再生して選んでか5ダビングしてください。（選んだ音声でダビングされます。） 

♦モノラルニ重音声放送のダビングについて 

- VR フォーマットの DVD ディスクには主音声•副音声の両方び記録でをますび、「ホーム」一 r 設定」一 r 録画機能設定」 
-「音声記録方式設定」び 「 U ニア PCM 」 設定で（一 169 ページ）録画画質 rxpj でダビングする場合には、1つ 
の音声しか記録でをません。どち5を記録するかを r 録画機能設定」の「ニヶ国語音声設定」で選んで<ださい。1巨9 
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本機の HDD (八ードディスク）に録画した番組を己 D / DVD にダビングします。 
-己 D / DVD か5本機の HDD にダビングすることもできます。一 144 ぺージ 



歐 '因驟. 

又きサイズ 

纔游 

青ホ緑黄 


テレビと本機の準備をしまず 


►30 ページ 


録画用の BD / DVD を挿入しまず 

• 新品のディスクを挿入したとを 

づ巧]期化び始まりまず。しばらくお待 
ちぐださい。 

-初期化について一27ページ 

• ずでに録画されているディスクのとを 
づ g を押して fi ' d ) で「ダビング」を 
選んで@を押ず 
づ手順 3 へ 

「ダビングずる」を選びまず 


で選び©を押す 


ごを意 

• HDD から巨 D / DVD へダビングする場合、「1回だけ録画可能」 
と「ダビング10」の番組の10回目のダビング時にはダビングさ 
れた部分び HDD から消去されます。一 137 ページ 

• 字幕びダビングされない場合びあります。^ 140 ページ 

• DVD へダビングした場合、タイトル名び短縮される場合びありま 
す。（全角最大32文字まで） 


お知5せ 


ダビング中にディスクびいっぱいになると、ダビングび停止しま 
す。 

ライプ中に I 给公 I を押すと、音声ガイドを聴をなびら簡単にダビ 
ングすることびでをます。一22ページ 


「 HDD 今己 D / DVD 」 を選びます 


(§) で選び@を巧す 


ぉチャンネル資 


BD/DVD く > HDD 


づ録画リストが表示されます。 


ヒント 

ディスクの巧量を確認したいときは一53、54ベージ 
ダビングを适中で止めると去は Ilf ；) (巧を停止）を2回巧ず 

-ダビングした DVD を他の機器で再生するとをは、本機でファイナ 
ライズ処理（一152ぺージ）を巧ってください。ファイナライズ 
処理を行わないと、再生で去ない場合びあります。 


次ぺージへつづ< © 


タイトル（番組）のダビング 


BD / DVD のダビングをする i 


HDD 


5倍/7倍/10倍/12倍 


2倍/3倍 














HDD な BD / DVD のダビングをする 



ダビングしたいタイトルを選びまず 



で選び©を巧す 


タイトル還択の操作例 


1严1 

番組2 

を組3 

醒4 

番組已 

を組6 

(’®»»t 


S 




r 番組7 

番組8 

番組 g 

を組10 

まお11 

蚕紹12 

， 

S 

S 

10 

,, 

1: 


選んだタイトルには、香号とダビングマーク r ① ♦» 」 
が付をます。 


づダビング開始画面が表示されます。 

• 複数のタイトルを選ぶとき 

►ち記 

• チャプターを選ぶとき 

► 143 ぺージ 



r ずぐにダビング」を選びまず 



で選び©を巧す 


このタイトルを BD に高まダビングしまず。 


1回だけ録画可能な番組のため、ダビングを 
行〇と八ードディスクか5消去されまず。 


^ダビングが始まり、終了すると自動停止します。 

-表示されるメッセージはダビングされる状態 
によって変わります。 

• そのままの画質でダビングでをないとを 
づジャストダビングの確認画面び表お 
されまず。 


12倍 5宿 HD01 2倍 HD10 


1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

長時間— 

[ A イビジョン] 


—龍質 

— PiBBaEai 1 

1 

連動データを 
削除して実行 


しル)を 


. 「連動データを残して実行」あるいは「連 
動データを削除して実行」を選ぶとダビン 
グ開始画面になります。連動データを削 
除するとより高画質でダビングでさます。 
(「連動データを削除して実行」は表示され 
ない場合ちあります。） 

-「いいえ」を選ぶと録画 U ストに戻ります。 


ジャストダビングとは 

-選んだタイトルをダビングする隙、ディスクの鶏時間び足りなしたきに、 
1枚のディスクに記録でをる録画画質纔おしダビングする機能です D 

ハィピジョン画質わ補されるとき 

• ジャストダビングにより録111質 「 DR 」 のタイトルび圧縮された;レ r ビジョ 
ン画質 CHD ) に変換される場合は、次の]已段階の中からダビングす 
るディスクの残量に合わせて画質び最高となるものび選ばれます。 

HD ]0、 HD 09、 HD 08、 HD 07、 HDO 巨 （2 倍)、 HDO 己、 HD 04. 
HD 03、 HD 02 (3 倍）、 HD 01、 已倍、7倍、10倍、]2倍 （HD 
に続く数字び大きいほうわ麵質となります。） 

-ディスク残量によっては八イビジョン画質でなくなる場合もあります。そ 
の場合、 MN 68- MN 01 から画質び最高となるものび選ばれます。 

-ディスク残量かす足ずる場合何！質び大幅に低下する場合は、 rA 」 マー 
クを表示してお知らせします。 

• ダビング予約したいとさ 

►14 呂ページ 

• ダビングの種類や画質を選びたいとき 
(詳細設定） 

►143 ページ 


タイトルの選びかた _ 

■ 複数のタイトルを一度にダビングしたい 
とを 


ダビングしたいタイトルを選びます 

69 で選び& (複数選択）を押す 

-これを繰り返して已〇タイトルまで選べます。 


- (5 を押すごとにダビング選択〇選択解除とな 
ります。 


タイトル還択の操作例 


1 


け/** い]端 10 : 0 口 60S 画 1 

历 i しい®!け**/を**** 


巧音のイタリア垣巧 

@で前®ページ@ででのベージ 


U 組 1 

雷組 2 

番組 3 

番粗 4 

蛋組已 

番組 6 


* 


* 


' 

き組 7 

蛋組 8 

番組 9 

翻 10 

を 組 11 

ま 組 12 

， 

g 

白 

の 

" 



選んだタイトルには、番号とダビングマーク「①巧」 
が付をます。 

ディスクの残量を y (—で表示 

=片- 

ずでに記録されてし巧量 I ディスクの空走容量 
還巧したタイトルの総量 


-選んだ順にダビングされますび、録画リスト 
の表示は録画曰の順まとなります。ダビング 
した順に表示させたい場合は録画 U ストの並 
ベ換えで「ディスクへの録画順」を選びます。 


2複数タイトルの選択をミ夫定しまず 

©を巧す 










HDD な BD / DVD のダビングをする 


■ チャプターをダビングしたいとを 
] ダビングしたいタイトルを選びます 

タイトル還択画面 


番組！ 

麵2 

番紹 S 

番組4 

番組5 

番お已 

' 〜_ 





Lj _ 

番巧7 

麵8 

番ぉ日 

まお10 

翻11 

まお12 

， 

S 

* 

'。 

,, 

1: 


( pF ) で選びを 


(表を方法）を押す 


並べ換え 


タイトルをリスト 


r チャプター単位」を選びます 

Qpil で選び@細す 


チヤプター還択画面 


チャフ：? -1 

チサ巧- 2 

チャフト 3 

チャフ：? -4 

チヤフタ-已 

チャフ：卜6 

’"•lOWSOS 

’"•aoBooJ 

巧 isJ 


け， lamJ 

•，つ aoasoj 

チャフタ -7 

チャフタ -8 

チサ巧- 9 

チヤフタ-10 

チャフタ -11 

チャフタ -12 

1 ， w -2 W 1 »ll 581.1 

•…巧 11» 

"… SS3W 


。"，お4» 


. 同ータイトル内のチャプターのみ選べます。 

. ダビング10のま組のチャプターをダビング 
すると、タイトル全体のダビング回数び1回 
減ります。 

グループ/ジャンル/モ約別リストか百夕 
イトルを選びダビングしたいとを 

グループ表示切替画面を表示させまず 

タイトル選択画面で (5 を巧す 


BS 103 SHK h 

り/** [り午を10 :〇〇 60分 网. 


番組1 

番組2 

麵3 

番ぉ4 

番組已 

雷お6 

'也** 

* 


* 

■ 

• 

番組7 

番巧8 

麵日 

ま組10 

まお11 

翻12 

7 

• 

1 


11 



リストを選びます 

ご9で選び©を巧す 


州-ブ 1 1日]四 S こ卜 MB [3] 回トワ-ド自■扣 

技 スト！！ [1] こユ -ス邮5 

画田«/7イド則-阳 
因ド57 [0] 


* 灿-ブ3 
■灿-ブ4 
t グル-巧 
•灿-巧 
■州-巧 


巧が巧ィ [4] 

円 M [0] 


【巧置） 
【巧置） 
巧的） 
巧的） 
巧的） 


3ダビングしたいタイトルを選びまず 

69 で選び©を巧す 

-全タイトルを選ぶとさは己)（全タイトル選択) 
を押します。 

-グループ内のタイトルび已〇を超えるとさは 
凸（全タイトル選択）は選べません。ろ（複 
数選択）を選んで < ださい。 

ダビングの種類や画質を選ぶ場合 ~~ 

「詳細設定」でダビングの f 載!や画質を手動で設定でさます。 


ごま意 


録画画質 DR で録画したデジタル標準 (SD) 放送を「2倍」〜「12 
倍」または 「HDOO」 でダビングしたとをは、ダビングしたタイ 
トルのデータ量び大をくなる場合びあり、録画可能時間は、ダビン 
グしたタイトルの時間し乂上に減る場合びあります。 

I「目倍」〜「12倍」で連勘データを記録したとさは、連動データ 
のデータ量によっては表示される殘時間までダビングできない場 
合びあります。残時間に余裕を持ってダビングしてください。 

I録画画質を rsXP」rSPj FLPJ FEPJ「MNOO」 でダビングし 
た場合、ダビングした番組の最後び静止画状態で10砂ほど記録 
される場合びあります。 

1 142ぺージの手順5で、 r 詳細設定」 
を選びまず 


で選び©を巧す 


1回だけ録画可能なま組のにめ、ダビングを 
巧うとバードデイスクか!5ミ肖去されまず。 


ダビングの種類を選びます 


で選び©を押す 


タビング 


高ずでダレ-、ノヴを行し、ます 

録画画質は元のままで、画質-音質の劣化びほとんどありません。 


-手順 5 < 


録醒質雜ダビング 


-手順 3 < 


ディスクの残量などに合わせ録画画質を磨がし' ダビングできます。 

グビング時間は磨がしたタイトルの録画時間ぶんかか。ます。 

高をダビング： 

-約2倍をでダビングします。 

録画画質を巧ダビング： 

-等速で録画画質を変換してダビングします。 
(一 136 ぺージ） 

-高速ダビングは DVD び挿入されている場合 
選べません。 

-ま組と一緒に記録された連動データを削除し 
たい場合は「録画画質変換ダビング」を選ん 
で < ださい。 


確認•甚本 視聴 録画•予約録画 再生•消去 編集 ダビング•管理 ファミリンク 設定 固ったとさは 
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HDD な BD / DVD のダビングをする 


•「2倍」を「3倍」に 
するなど八イビジョ 
ン画質を他の八イビ 
ジョン画質に変更ず 
ることはでさません。 
(「 DR 」 副 
• DVD にダビングず 
るときに選べるのは 
「 X 円 「 SP 」「 L 円 「 EP 」 
「 MNOO 」 です。 


♦ 八イビジョン画質を選んだとき 

づ連動データを削除ずるかどラか選び 
まず。 

-「する」または「しない」を選び （ g ) を 
押します。 



「 窗定 I 



画質を選びます 

QoS ) で選び@細す 


r ずぐにダビング」を選びまず 


0^) で選び®細す 


づダビングが始まり、終了すると自動停止します。 

. 途中で止めたいとさは(再生停止）を押し 
ふ si 〇 

- SXP しツ下の録画画質変換ダビング中は再生画 
面になります。停止しないと他の操作はでを 
ません。 

-ディスクの残時間び不足しているとさはお知ら 
せ画面び表示されます。「ずる」を選ぶと残時 
間びなくなるまでダビングします。 


4 「設定」で©を押しまず 


ご注意 

DVD から HDD (ハ—ドディスク）へダビングできるのは、「録画 
可能」（コピー制限のない）のタイトルだけです。 

フアイナライズしたビデオフォーマットの DVD は、 HDD にダビ 
ングでをません。 

他機で録画したビデオフォーマットの DVD は、 HDD にダビング 
でをません。 

DVD ディスクを挿入するとをは、 ScmCD 用のアダプターなどは 
使わないで < ださい。 

シャープ製！;(がのレコーダーで録画した日□は、ダビングでをな 
い場合びあります。 

録画制限のある番組を目 D から HDD にダビングしたとを、ダビ 
ングしたタイトルは巨 D から消ま（ムープ）されます。 

AVCHD 記録の DVD からのダビングはでさません。 

1 ダビングしたいタイトルび入った 
BD/DVD を}軍人します 

2ホーム画面を表示させます 

0を巧す 

3「なダビング」を選びまず 

009 で選び@を巧す 

4旧 D/DVD*HDD」 を選びます 

で選び * 

チがル^^^9モ釣^ 

©を巧す ダビングち向 

HDD iz> BD/DVD 


142ぺージの手順4か5を行いダ 
ビングします 

.BD 一 HDD の場合、 ri 回だけ録画可能」の 
タイトルのダビングはムーブとなり、 BD から 
番組は消去されます。 BD - R からダビングし 
たときは、 BD - R のタイトルは見えなくなる 
だけで、 BD - R の空を容量は増えません。 

• BD 一 HDD の場合、高速ダビングのみ可能で 
す。（詳細設定は行えません。） 

- DVD 一 HDD の場合、録画画質変更ダビング 
のみ巧能です。 

-ジャストダビング機能は働きません。 HDD の 
容量び不足してダビングでをないとさは、不 
要なタイトルを消去してください。 


BD / DVD か5本機の HDD へ 
ダビングする 


BD/DVD ♦ HDD 













ダビングをモ約ずる 

時刻を予約して、夜間など本機を使わない時間にダビングすることびできます。 


巧脚、 「用/胡 

Q 回 

面表示 J 地上 D I ^ ■ 

-が店選局1 


ダビング開始時刻（時•分)を入力しまず 

69 で選び©を巧す 

I 指定した時刻に自動的にダビングを開坦することがでをます。 I 


ダビングを開措する時刻を設定して<ださい。 


B 観 

ご注意 

• ダビング予約びでをるのは1件だけです。 

Iファミリンク （HDMI) 予約をお使いの：！合は、ファミ U ンク予約録画の 
終了から、已分け上遅らせて「ダビング關始時刻」を設定してください。 

• 録画予約とダビング予約び重複しているとさは、メッセージび表示 
されます。 

重複している録画ず約を取り消すか、ダビング予約の時間を変え 
て、再度設定してください。 

•巨目件（件数には電子番組表予約、曰時指定予約、ダビング予約、 
休止中の予約び含まれます。）を超えての予約はでさません。予約 
を取り消してください。（一77ページ） 

• ダビング予約待機中は、ダビング元の消去や初期化、編集操作びで 
さません。 

• 予約録画の「重ね録り」を設定したタイトルをダビング予約する場 
合、ダビング予約の待機中に上書を番組び録画されると、正しくダ 
ビングでをない場合びあります。 


お知5せ 


ダビング予約を辭除したいとさは、予約リストから取り消して < ださい。 
ダビングず約び売了するまで、他のダビングはでをません。 
ダビング予約では「高速ダビング」を選んでもダビング元と同じ時 
間分の予約時間び必要です。 


メモ 


Iダビング予約びできない場合について詳しくは、「故障かな？と 
思ったら」（一203ページ）をご覧ください。 

] ダビング操作を行います 

► HDD 一 BD/DVD 141 ページ 
►己 D/DVD 一 HDD 144 ぺージ 


「ダビング予約」を選びます 

0巧9で選び@細す 


I ^ダビング開始齡 y I 

-現在時刻から24時間！;(内の時刻が設定でを 
ます。 

• DVD にダビングずるとさ 

^自動フアイナライズずるかどラか選 
びまず。 

指定した時刻に自動的にダビングを開始ずることがでをます。 

ダビングを開措する時刻と自動ファイナライスの実行について 
設定してくださし、。 


ダビング開始瞬 y E^B EQ 


自動フアイナライズ I しない j 


-自動ファイナライズを「ずる/しない」を選ん 
で決定してください。ファイナライズとは本機 
でダビングした DVD を他機器で再生ずるのに 
必要な化理でず。ファイナライズはダビング終 
了後に自動的に行われまず。（数分〜約1時間 
し U 上：ディスクにより異なりまず。2層ディス 
クの場合はさらに時間を要しまず。） 

「する」に設定すると、ダビング元の録画時間 
とファイナライズのための時間の合計びダビ 
ング予約時間となります。 

「設定」を選びまず 

0〇9 で選び©を巧す 

-「取消し」を選ぶと前画面に戻ります。 

予約を確認します 

確認 I で@を押す 

与 ダビング予約が完了しました。 

• ダビング終了後に電源を切りたい場合は 
づ予約完了後あるいはダビング予約開 
始後に^を押しまず。 


このタイトルを BD に高をダビングしまず。 


1回だけ録画可能な番組のため、ダビングを 
行ラと A — ドディスクか6ミ肖去されまず。 


5倍/7倍/10倍/12倍 


2倍/3倍 



次ぺージへつづ< 〇 














-コピー禁止（コピーガード）信号び入っている映像はダビングでを 
ません。視聴のみ行ラ場合でも正しい映像にならない場合びありま 
す。 

• 著作権保護された番組をビデオデッキを介してテレビに出力する 
と画質劣化することびありますび、機器の問題ではありません。こ 
のよラな場合は本機とテレビを直接接続してください。 

-ビデオカメラやビデオデッキの接続については接続する機器の取 
掘説明書ちご覧ください。 


本機を介して見た外部機器の映像と直接テレビに入力した映儘は 
画質び多少異なります。 


ビデオカ ラなどの曰付表おなどを入れてダビングしたいとをは、 
ビデオカメラ側で表示させておいてください。 


外部入力を選びます 


I入加換I 


を巧す（レコーダー用/黒ボタン） 


(& た内） 

-外部入力 ( L 1) を選んで < ださい。 

• 「ホーム」一「チヤンネル」でも選べます。 

録画画質設定画面を表示させまず 

-ホームメニューの「設定」一「録画機能設定」 
一「録画画質設定」を選びます。 


録画画質を選びます 

(〇3で選び©を巧す 


• 録画画質について- ► 49ぺージ 

g ビデオカメラなどを再生します 

9ダビングしたい場面で録画を始めます 

を巧す 

in 録画を終了ずるには 

I ■ I (録画停止）を巧す 


9 テレビと本機の準備をします 

►30 ページ 

是スビデオカメラなどの準備をしまず 
4 HDD または己 D / DVD モードを選びまず 

- BD にダビングする場合は録画用 BD を挿入 
して BD / DVD モードを選びます。 


HDV 方式のビデオカメラ 、 Mini DV 方式のビデオカメラ、アナ□ク方式のビデオカメラや VHS ビデオデッキ、 
夕側チューナーなどの映像を本機の HDD (八ードデイスク）または BD 口’ルーレイデイスク）にダビングできます。 


本機の「外部か5入力 （ U )」 端子に 
ビデオカメラなどを接続しまず 

-接続方法—11 . 接続•準備甸 28 ぺージ 



青ホ緑ま 


□ □□□ 

SHARP 

<_ J 


メモ 


ヒント 


ご注意 



ビデオカメラか5のダビング 


[ DR ) ? 倍 /3 倍 } 5 倍 /7 倍 /10 倍 . l2ig)SXP 


BD-RE I BD-R 


⑩四 I 

/田立立 f デオ 


LPlEPj 


I ■■ の巧 ]I tiiii 巫赴 aii ： 占ま左 i た逝固 

ビデオカメラやビデオデッキか6ダビングずる 


HDD 録画可能時間： 80時間10分 A イビジ 


現在の録画画質 


録画画質を設定します。 


@回-回画函画画國を回 
瓷呈一画回园回画回画 


0 


111111呵回画回國國國 





















ビデオヴナ□グ機器)とのダビング 


ESSI ビデォ、 


本機に録画した番組をビデオにダビングずる 

本機の HDD (八ードディスク）に録画した番組や目 D / DVD にダビングした番組を、ビデオデッキ 
で録画でさます。 


確 

詔 

m 

本 


又きサイズI 

が送け S 

青ホ緑黄 



お知5せ 


HDD 巧の「1回だけ録画可能」のタイトルや BD/DVD 内の夕 
イトルをビデオテープに録画すると録画禁止のま組となるため、 
ビデオデッキへのダビングはでさません。 


①本機の出力端子にビデオデッキを 
接続しまず 



②テレビと本機の準備をします 

►30 ぺージ 


ダビングしたいタイトルを選んで再 
生しまず 

0^0で選び©を押す 


画面リストの画面例 


翻1 

麵2 

ま組3 

ま紐4 

ま紐已 

ま巧6 

り, 


* 

1 

■ 

番組7 

番組8 

ま組9 

ま組10 

齡§11 

ま巧12 

> 

• 

• _ r _ 

II 



づ再生が始まります。 


ダビングしたい場面でビデオデッキ 
の録画を始めます 

-操作ちまはビデオデッキの取扱説明書をご覧 
<ださい。 


3ビデオテープにダビングずるタイト 
ルの録画元のモードを選びまず 

- HDD または BD / DVD モードを選びます。 
(一 57 ページ） 


〜 ‘… が '* 止 

。© > ■ 〇 ■ 'v 

$ 

発 

器 ’ 





\ 1 1 


； 

HDD モード選択時に一 


-BD/DVD モード選択時 


点巧します に点なします 

- BD / DVD 内のタイトルをダビングする場合 
は、そのディスクを挿入して BD / DVD モー 
ドを選びます。 

4録画リストを表示させます 

fWl を巧す 


7本機の再生を止めるとを 

を巧す 


1ビデオデッキの電源を入れます 

■ 視 

2ビデオデッキのが部入力を本機を接^ 
続した入力に切り換えます 一 

録 


圆_^ 入顚〉一 1日^凶ホ回 

誦麻國》 回 心 苗 A I 苛國 

I © 國励圏圍も 


フアミリンク 設定 因つたときは 


.予約録画 再生.おモ 編集 ダビング.管理 
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^^DRl 2 倍/ 3 倍 |5倍/7倍/10倍/12倍|5父ド^ XPISP I LP I EP 1 

山曲 j 削 I 巧师づ 

タイトルちを巧みの名前に変える 

録画した番組のタイトル名を、ご自分びわかりやすし)名前に変更できます。 


タイトル名変更 


電源 開/閉 

t 。。。） ± j 

I 面面表中 I 地上 D 

/BS/CS 

\ mm \ I 臟叫 


mm 


録画…•停止 

当 [2 J 山 

早戻しゆっくり早送り 

回扇凶 


再生 

，>。 

前一時停止 


刖-時停止な 

國 

舉[^|圖 

―困脚が 

緩娘 


がマ 

り'^^ツ Q I 

青ホ緑黄' 

□ □□□ 


I ご注意 I 

巧のディスクはタイトルちの変更がでをません。 

-フアイナライズを行った DVD-R 

-フアイナライズを行ったビデオフオーマツトの DVD-RW 


お知5せ 

電モま組表のデータび取得でをているとさは、そのを組表のを組名 
び自動的に付けられていまず。 

外部入力で録画したとさは、「チャンネル•画質」びタイトル名と 
して自動的に付けられていまず。 

HDD (A- ドディスク）と BD (ブルーレイディスク）ではを角 
40字まで、 DVD ではを角32文字までのタイトルちを付けられ 
まず。 


m テレビと本機の準備をします 

►30 ページ 


1名前を変えたいタイトルのある録画 
巧を選びます 

づ HDD または BD/DVD を選,ぶ 

- BD や DVD の場合、ディスクを挿入 
(一2己ページ）してください。 

2録画 U ストを表示させます 

pi を押す 



録画リストか 5 名前を変えたいタイ 
トルを選び、「機能メニュー」を表 
示させまず 



や U モコンのカラーボタンなどで、名前 


を変えたいタイトルを選びます。 



で選びろを巧す 


4「タイトル名変更」を選んで決定し 
ます 



で選び©を巧す 


「ずる」を選んでミ夫定しまず 


0^9で選び©を巧す 



づソフトウェアキーボードび表示されまず 


も タイトル名を変えます 

(1) 文字を入力します（^ち記） 

(2) 入力が終了した5 (5 (完了）を押します 

-タイトルを変更したくない場合は、 S を 
押してください。 U 



操作を終了します 


S を押す 















文字を入力します。_ 

入力欄のカーソルを移動します。 
予測変換しているとをは変換候 
補を選びます。 

漢字変換しているとをは、左ちで 
変換する範囲を指定し上下で変 
換候補を選びます。 

文字を消去します。 

予測変換や漢字変換していると 

きは、_変換を取り消します。_ 

青：ひらびなを漢字に変換しま 
す。（漢字を入力できる欄のみ) 
赤：予測変換や漢字変換の候補 
を逆順で選びます。 

緑：文字の種類（文字種）を選 
びます。 

黄：文字入力を完了します。ソ 
フトウエアキーボードび消 
ぶ9 〇 

現在の入力をすべて取り消しま 
す。ソフトウェアキーボードち消 

/L か 9 Q 


(ふた内） 


Ifs ぉ I M レ細 "IIII 

' -1 言 S 涅ち 

I 消モ II +~irAi 

抑ち化-11 V I 

I かクな I 

0 ぅ]〔 24 ) I 3ぶ I 

[ 4 ょ] [5 4 ) 16" 庶 I 

■ I 画画回11 

卜音 ^II 字 all が I 

〔おが .I 故 j い V 卜7づ | 

國日圆 


音量選局 


_□□□□ _ 

SHARP 


③—— \ m *\ \ + II A I 

I 人;™ I — . f V I 

|3 巧入力 I テレが-パ I ディスク gS 

日ぁ] [2 ‘司關 
&ぶ化 5 41[ん哥 



I 


—ボード） 


入力表ちの編集、 LAN 設定をすると去は、ソフトウエアキーボードで文字を入力します。ソフトウエ 
アキーボードは、文字入力で去る欄を選んでミ夫定ボタンを押すと表ちされます。 

画面例 


入力中の文字び表示されます。 

予測変換候補び表示されます。画面は一例です。予 
測変換候補はなをされた履歴によって変わります。 
また、ま組情報から抽出した語句を予測変換候補に 
登録することもでをます。 

ろで文字の種類（文字種）を選びます。文字種によっ 
て、数字ボタンで入力でをる文字び変わります。 

U モコンの数字ボタン（チヤンネルボタン）で入力 
でさる文字び表示されます。 


文字入力 


[hdd 晒( 


I ⑩のの四】 


[ bD-RE I BD-R I DVD - RW/-R 03 1 



m 


文字の入力に使ラリモコンのボタン 


ソフトウェアキーボード 


ィこ ► で 選択 C 決定つ でミ夫定 
广お了） 入力取消予測取消 * — 

@漢字変換〇逆順文字種変更胃完了 



ねをん- SP 


や行 




な巧 


文字種：■あ1ァ A 1 J 己区機能 


♦♦文字まで入力で S まず。 
で測空按 


AQUOS 


参参文字まで入力でをまず。 
予測変換 


キーワードを入力してくださし、 


文字を入力ずる（ソフトゥェ 


5倍/7倍/10倍/12倍 


2倍/3倍 







































文字を入力ずる（ソフトウエアキーボード) 


文字入力のしかた 


ここでは、例として「お早ラございます」と入力す 
る手順を説明します。 


r お知5せ I 

-予測変換候補に入力したい文字び表示されている場合は、次の手順 
で語を入力します。 

①下ボタンを押す 

③上下左ちボタンで入力したい語を選び、決定ボタンを押す 
-入力中に文字を消去する場合は、左ちカーソルボタンでカーソルを 
移動し、戻るボタンまたは消去ボタンを押します。 

文字入力の制限について 

- HDD (八ードディスク）と巨 D (ブルーレイディスク）では全角 
40文字まで、 DVD では全角32文字までタイトル名を入力でを 
ます。（入力できる文字数は機能により異なります。） 


予約名変更やタイトル名変更など、文 
字を入力できる欄を選んで決定しまず 


-ソフトウェアキーボードが表示されます。 



で選び@を押す 


2「お」を入力しまず 

- IT で（ふた内）を日回押します。押すたびに、 
文字が「あ」「い」「ラ」「え」「お」と変わって 
いさまず 


-カタカナ、英字、数字、記号などの文字種を 
選ぶとさは、 （5 (文字種変更）を押して選び 
ます。 



f 入力中の文字に応じた^ 

I 因 

•♦で字まで入力でさます。 

予測変換 

大分 大阪 オーストラ^ 

岡山 沖縄 大ま > 

大宜 御茶ノ水 大人 

予測変換候補び表术 
されます。画面は一 
例です。予測変換候 
補は保をされた履歴に 
、よって 変わります。 ぶ 

夕字種： | M | ア _A _1_記区機资 

1 □あ行 1 曰か 巧 IB 


3同じよラにして「は」、「よ」、「ラ」 
を入力します 


漢宇や力タカナに変換するには 


4入力欄の文字を変換します 

□ を巧す 

-変換候補び表示されます。 

-左ちカーソルボタンで変換する範囲を選べま 
す。 




おはぶ弓 

才 "ヨウ 

? 入力でさます。 

夕字種：■ア _A _1 J 己区機能 

□ あ巧 

且 か巧 

且さ巧 

凸た巧 

且な巧 

且は巧 

B ま巧 

回や巧 

回ら巧 

の 記号 

のむ をん一 SP 

因 " ’ 


入力したい义字を選んでミ夫定します 


〇〇1)で選び©を巧す 


ここでは「お早ラ」を選びます。 

なに続<文字の予測変換候補び表示されます。 




おはぶ弓 

才 A ヨウ 

r 入力でさます。 

夕字種：ア _A _1 J 己区機能 

□ あ巧 

且か巧 

且さ巧 

凸た巧 

且 な'行 

且は巧 

a ま巧 

回や巧 

回ら巧 

の 記号 

のむ をん一 SP 

囚 "’ 


も 続けて文字を入力します 

〇 ~ B を巧す 

(面た内） （& た内） 

-ここでは「ございます」と入力します。 


「'」（濁点）や「」（半獨蔚を入力するときは 

-匹 *,*I (ふた内）を押します。押すたびに「'」と 
广」び切り換わ D ます。 

「つ」などのルさい文字を入力するとさは 
- (TD (ふた内）を6回押すと「つ」び入力さ 
れます。「お」の場合は、 rn ^ (ふた内）を 
10回押します。 

スペースを入力するとさは 
- QJ 巧（ふた内）を6回押します。 

入力でをる文字は 
• 「入力文字一覧表」■ち記 




1お早5ございます 1 


♦♦で字まで入力でさまず。 

予測変換 



文宇種：Iあ（ア _A _1 J 己区機能 


. 変換せずに続けて文字を入力する場合は、 g ) 
を押します。 

7入力中の义字を確定します 

ろを押す 

-手順1で選んだ入力欄に文字び入力されます。 
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で字を入力する（ソフトウェアキーボード) 


J 


い'を々ド〇 — - /\〜11 I 

‘"（）〔][](!〈〉〇 rj 

+ -± x 今=ホく >ミ呈 00 . •.をみ。 
$ C £ o / o #&*@§ ☆★0#©〇 


rj 【】 

，で¥ 


<►選択 逐妄)み定 

逗ろ入力取消這霉区点トップに戻る 

〇〜囚ジャンプ 本本本 


入力したい义字を選んで決定します 


(|〇9で選び@を押す 


[ r *]~ iio ,/] (ふた内）を押して区点コード （3 
巧）を入力することもでをます。 


お知6せ 


I 区点コードは第1水準と第2水準に分かれています。 

第1水準は音読みの順番で並んでいます。 

第2水準は部首の順番で並んでいます。 

入力中の文字を全消去する 

‘入力欄に表示されている文字をまとめて消去する 
ことびでをます。 

] 义字種か5「機能」を選びまず 

A (文字種変更）を繰り返し押す 


でき種：ぁァ 

_A _1 J 己区 

漏 

□ をでク U ァ 

且 

曰履歴削除 

□ 予測 OFF 

曰 

且 

Q 

□ 

回 

巧] 

の 

因 -• 


こぞ測 ィ►力ーソル移動 

度互入力取消 运 D 交字消去 

D 漢字変換©逆順 （Ml 夕宇種変更 ® 完了 


r 全文クリア」を選びまず 


0-^ を巧す 

(舟た内） 

-入力中の文字び全て消えます。 

-続けて文字を入力するとをは、(文字種変 
更）を押して、文字種を選んでください。 


お知5せ 


モ測変換膀補を工場出荷時げおに房ずには 

① 6を繰り返し押し、文字種から「機能」を還ぶ。 

② pg 0石た内）を巧して「履歴削除」を還ぶ。 

-予測変換候補び工場出荷時状態に戻ります。 

モ測を換機能を停止ずるには 

①6を繰り返し巧し、文字種か6「機能」を還ぶ。 


区点コードか6入力する 

変換してち表示されない文字は、区点コードから選 
んで入力でをます。 

] 义字種か5「区」を選びまず 

ろ（文字種変更）を繰り返し押す 

L _ _ I 

で字種：あア A 1記機能 


① . / @ 

@ ，：： 

③ _ - ¥ 

④ $ % S 

愈 # + * 

愈 =1 — 

③ " ’ -' 

愈 （） < > 

® [111 

⑩ ？ ！ 

⑩（スペース） 

® 銘/半角職 


① . / @ 

感 abcABC 

感 defOEF 

④ 邑 hi 白 HI 

© jkIJKL 

⑥ mnoMNO 

@ pqrsPQRS 

愈 tuvTUV 

® wxyzWXYZ 

⑩？ ！ （） _ 

⑩（スペース） 

® 全角/半角職 


③ U 。 司（ふた内）を押して r 予測 OFF 」 を選ぶ。 

-予測変換機能び停止し予測候補の表示欄び消えます。予測変操 
機能を使用ずるとをは上記と同じ手順で r 予測曰 N 」 を選んでく 
ださい。 


文字種によって入力でさる文字が変わります。 


ひ6びな（をち） 


の あいラえお 

U ぁぃぅぇぉ 

③かきくけこ 

感さしすせそ 

④巧つてと 

愈なに城ねの 

® はひふへほ 

@ まみむめも 

® やゆょ 
やゆぶ 

® 50るれろ 


( H ) ねをん一じ 

W (スペース） 

® " D 


半ち数き/ミち数字 


① 1 

© 2 

感 3 

④ 4 

© 已 

愈 6 

③ 7 

感 8 

感 9 

⑩ 日 


® 銘/半角職 


半ち記号 


ミち記号 


① 

. /魯- 

© . :: 

感 

_ - ¥ 

④ 

重％ & 

愈 

# + 

本 

⑩ 

=1一〜 

③ 

—’ ' • 

® 

() < 

> 


[] 11 

⑩ 

? ! 

⑩ 

口ぺ一 

-ス） 


纷/半角職 


r お知らせ I 

• 入力欄によっては、英字、数字、記号のを角と半角の切り換えびで 
をない場合びありまず。 


カタカナ（をち) 


① 

アイウエオ 
アイウエオ 

CD 

カキクケコ 

感 

ヴシスセソ 

④ 

タチツテト 

ジ 

CD 

ナこヌネノ 

愈 

八ヒフへホ 

© 

マミ巧 

® 

ャュ3 

ャュョ 


ラ U ルレ □ 

⑩ 

、。 ？ ！ 

• r J 

⑩ 

ワヲンーヮ 
(スペース） 


、、〇 


半ち英き/きち英字 
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入力义字一覽表 


0 2 4 6 8 


確認•薑本 


視聴 


録画•予約録画 


再生•消去 


編集 


ダビング•管理 


ファ/ニリンク 


設定 


因つたとさは 














フアイナライズ 






DVD ディスクを他の艦で再生できるようにずるロアィ巧ィス) 


本機でダビングした DVD ディスクを他の機器で再生できるようにします（ファイナライズ)。 



ごま意 

-ファイナライズ中は、電源を切る、ディスクを取り出すなどすベて 
の操作びでさな<なります。このとを電源プラグをコンセントから 
损かないでください。（ディスクび使えなくなる場合びあります。） 

-本機でダビングしたディスクを他社のレコーダーやパソコンでファ 
イナライズしたり、他社のレコーダーやパソコンで記録したディス 
クを本機でファイナライズすると、不具合び生じることびあります。 
- DVD-R はファイナライズすると、再生専用ディスクとなりタイト 
ル名変更、追加ダビングやファイナライズ解除はでをません。 

-ビデオフオーマットの DVD-RW をファイナライズすると追加ダビ 
ングはでをませんび、解除すると追加ダビングで去るよラになりま 
す。 CVR フオーマットの DVD-RW ではファイナライズをしても追 
加ダビングびでをます。その後のファイナライズは必要ありません。） 

お知5せ 

-ビデオフオーマットの DVD ディスクをファイナライズすると、録 
画リストは表示されずタイトルメニユ ー( 一日8ぺージ)となります。 
-ファイナライズには数分〜約1時間切上かかります。（録画タイト 
ル数やディスクにより異なります。） 

-ファイナライズ中に予約録画開始時刻となった予約録画は、実行さ 
れません。 


m テレビと本機の準備をします 

►30 ぺージ 


] フアイナライズしたいディスクを挿入しまず 

►2 呂ぺージ 
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ホーム画面を表示させまず 

ら '- a | を巧す 

「■ディスク管理」一「ファイナラ 
イスを選んでミ夫定します 

el 9 で選び@を押す 

わ肖モ Kl -*； 丹 aflfc ： ぉ巧百せ 

ディスク爸理 
ディスクな g 

ディスク巧巧化 

「ファイナライズ実行」を選んでミ夫 
定します 

Q ごりで選び@を押す 

「ずる」を選んでミ夫定しまず 

で選び@細す 


DVD を他の樣器で巧生できるよラにします。 

《ファイナライズは最大約1時間かかります。 
その間のモ巧録画は実^5されません。 

開担すると中断はでをません。 

《 DVD - R ディスクはフアイナライブ 
稱除はでをません。 

フアイナライプしますか？ 


づフアイナライズ実巧 

(画面例： VR フォーマットの DVD ) 


フアイナライスしてし1ます。 


-ビデオフォーマットのディスクの場合は、ファ 
イナライズ画面になります。 

「確認」でミ夫定します 

@を巧す 

操作を終了します 

%を巧す 

















フア 511 ンクででまること 


-シャープ製のファミリンク対応テレビ「アクオス」をお持ちの場合は、本機と接続すると、ファ 
ミリンクな5ではの便利な連携機能で操作を楽しめます。 

•ファミリンク機能による連携操作を楽しむための接続と設定は、 h .接続•準備副 をご覧ください。(接 
続は24、32〜34ぺージ、設定は47〜48ぺージ） 

フア5リンク~ワンタッチ)操作ででまること 



かんたんメニューボタン 


. 本機に向けて巧すと、テレビの 
入力が本機を接続した入力に 
自動的に切り換わり、かんたん 
ニュー画面を表示します。 

与22ぺージ 


87ページ 


ホームボタン 


ゆっくり I 早送り 


番組表ボタン 


. 本機に向けて巧すと、テレビの 
入力を本機を接続した入力に 
自動的に切り換え、本機の電子 
番組表を表示します。 

-電子番組表から、番組を予約録 
画でさます。 

与62ぺージ 



. 本機に向けて巧すと、テレビの 
入力を本機を接続した入力に 
自動的に切り換え、本機のホー 
ム画面を表示します。 

-ホーム画面から、本機の設定や 
操作ができます。 

与20ぺージ 



(SH9 

〇 


文サイズ 


HDD / BD ボタン 


HDD または巨 D / DVD の操 
作を切り換えます。 

録画 U ストを表示する前に、 
HDD または巳 D / DVD に切〇換 
えます。 


終ヴ戻る 

が c：^ 

i ホ緑黄 

〔〕□□□ 


. 本機に向けて巧すと、テレビの 
入力を本機を接続した入力に 
自動的に切り換え、録画した番 
組の一覧を表示します。 

. 一覧から再生したい番組を選べ 
^ 〇 

与82ぺージ 


SHARP 
























s リンクででさること 


シヤープ製フアミリンク対応テレビ r アクオス」をお持ちな5… 


ファミリンクで連携操作が楽しめまず。 


















ファ s リンクのための接続は？ 
^別冊の II .接続•準備編124、 
32〜34ぺージ 

フアミ U ンク巧応シヤープ製テレビ 
「アクオス」 



HDMI ケ ー：； ル 
(19 ピン/付属品） 



スレーレイディスクレ〕ーダー体機） 

録画の準摘はお巧みですか？ 

- B - CAS 力ード ( WOWOW など有料番組を録画ずるために 
は受信契約済みの B - CAS 力ード)を入れていまずか？ 

(づ30ぺ一义別冊の n . 接続•準備編1 36〜3フぺージ） 

• アンテナび接続されていまずか？ 

(づ別冊の|1.接続•準備編11 S 〜22ぺージ） 

• HDD (ハードディスク)の巧量時間は十分にありまずか？ 


フアミリンクのための設定は？ 
^別冊の II .接続•準備編 I 

47〜48ぺージ 


テレビで r 連動起動設定」を行います。 
テレビで r 録画機器選択」を行います。 

本機で「連動設赴を行しほす江場出荷時「する」)。 
本機でテレビのチヤンネル情報を取得します 。I 



録画操作は？ 与 15 日 ぺージ 

予約録画操作は？ 

本機の 電子 ま組表を呼び出して予約ずる 

与 159 〜 160 ぺージ 


再生操作は？ 



づ157ぺージ 


さ5に、 

アクオスオーディオ (ァクォスサラゥンド) 
お持ちの場合の接続は？ 

与> 別冊の II .接続.準備編 
33、34ページ 





アクオスオーデイオ(アクオスサラウンド） 


アクオスオーディオ (ァクォスサラゥンド） 
の設定は？ 


テレビで r ジャンル連動」の設定を行います。 


放をや番組に合わせ、最適な音質•音場での 
サラウンド音声び楽しめまず。 

づ 161 ぺージ 


アクオスオーディオ (ァクォスサラゥンド） 
での視聴操作は？ 

づ> 161〜163ぺージ 















s リンクででさること 


ファ SU ンク機能選択メニューを 
表巧する 


テレビのファミ U ンク機能選択メニューから操作で 
をる、ファ5 U ンクの録画や再生について説明しま 
す。 


1テレビの電源を入れまず 

2テレビのリモコンで、ファ SU ンク 
機能選択メニユーを表示しまず 

テレビの操作は、テレビの取扱説明書を 
ご覧ください。 


3テレビのリモコンで、項目を選んで 
ミ夫定します 


お晶テレビ「アクオス」の画面例 



ファ 5 U ンク機能選択メニユーで 
でまること _ 

田録画リストか百再生（一157ページ） 

-本機の録画 U ストを呼び出して、録画したま組 
を一覧から選んで再生でをます。 

回機器のメディア切換 

-再生や録画をしたいメディア (HDD (八ード 
ディスク）や BD / DVD など）を選べます。 
「メディア切換」を選んで、ミ夫定ボタンを押すた 
びに操作するメディア 「 HDD 」 だ> 「 BD / DVD 」 
び切り換わります。 

回リンクモ約（録画モ約）（一157ぺージ) 

-本機の電子ま組表を呼び出して 、 HDD (八ード 
ディスク）に予約録画でをます。 
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团音声出力機器切換 （^ 161 ページ） 

参 AQUOS オーディオで聞く 

-アクオスとアクオスオーディオ（アクオスサラ 
ウンド）を接続している場合は、テレビのスピー 
力一からの音声を止めて、 アクオスオーディオ 
(アクオスサラウンド）から音声を出力します。 

-本機に付属のリモコンで、アクオスオーディオ 
(アクオスサラウンド）の音量調整と消音の操 
作びでをます。 

• AQUOS で聞く 

-アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）の 
スピーカーからの音声を止めて、アクオスから 
音声を出力します。 

固サウンドモード切換(- 161 ページ） 

-アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）の 
ヴウンドモードを手動で切り換えます。 

-サウンドモードについては、アクオスオーディ 
才（アクオスサラウンド）に付属の取扱説明書 
をご覧ください。 


ファ S リンク対応のテレビ r アクオス」と 
アクオスオーディオ(アクオスサラウンド) 



固操作機器の選が 

-複数のファミ U ンク対応 HDMI 機器を接続して 
いる場合に、視聰したい HDMI 機器を選べます。 

例）2台のファ SU ンク対応の機器を接続している 
ち日 A 

-「操作機器の選択」を選んでミ夫定するたびに、 
なのよラに入力び切り換わります。 



アクオスオーディオ 
(アクオスサラウンド) 


お知5せ 

-機能還が項目は、接続してし巧テレビにより異なります。詳しくは、 
お使いのテレビの取®説0月書をご覧ください。 










ワンタッチ操作 


ワンタッチ操作をする（ファミリンク） 

入力を切り換えることなく本機とテレビを連携操作したり、テレビのリモコンで本機の再生操作を 
することびでさます。 


録画…•停止 


哟〔〇 [〔■1 

早戻しゆっくり早送り 
も再生。も 

一刖 _ - 巧む止 _ 次 _ 

|〜|广》11 …I 

國 

國因圖 

削が 

暖ある 

青ホ~緑黄 

□□□□ 



ご注意 


本機とファミ U ンク対応テレビ「アクオス」を接続し、ファミリン 
ク設定の連動設定（一17已ぺージ）び「する」になっている場合は、 
テレビの電源を切ると自動的に本磯の電源も切れます。（ただし、録 
画中は録画、再生中は再生び継続します。） 




エコモードを「入」にしているとをは、フアミ U ンクによる操作び 
巧えません。 

I ワンタッチ録画を巧った際の録画画割ま、本機に設定されている録 
画画質となります。 




I D 映像ケーブルと HDMI ケープルの両方を本機に接続しているときは、 
「ホーム」一「設定」一「映像-音声調整」一「映像-音声設定」一「映 
像同時出力設定」び 「 D 映像端子優先」に設定されている場合びあります。 
「 D 映徹端デ優先」に設定されているときは「ファミリンク」機能び働き 
ません。 「 HDMI 端子優先」に設定し直してください。 


本機のリモコンでテレビの入力も 

自動で切換 (レコーダーに向けて操作します） 


本機 U モ コンの 下記のボタンを押すだけで、自動的 
に テレビび レコーダーからの 入力 （ HDMI 入力） に 
切 D 換わり、本機の画面び表示されます。 

g ) :本機の電子番組表を表示 

-本機のチューナーび、あらかじめデジタ 
ルチューナー(地上デジタル ' BS デジ 
タル'110度 CS デジタル）に切り換 
えられている場合に有効です。 

:録画 U ストを表ち 

I ホ-ム I :本機のホーム画面を表ち 


P つくソ 

再を 


:本機の再生画面を表ち 


電源入からの操作でテレビの入力が切り換わりまず。 


BD ビデオまたは DVD ビデオのオート 
プレイ 

再生専用ディスクの BD ビデオまたは DVD ビデ 
才などを挿入すると、自動的に再生び始まりテレ 
ビに映 D ます。 



確認•甚本 


視聴 


録画•予約録画 


再生•消去 


編集 


タビンク.管理 


フア su ンク 


設定 


固つたとさは 






ワンタッチ操作をする（ファ S リンク) 


テレビのリモコンで今見ている翻を 

ワンタッチ録画（テレロこ励ナて操作しまず） 


1テレビのリモコンの「録画」ボタン 
を押しまず 

づ> 録画開始 

本機の電源び待機状態でも自動的に電源び入り、テレ 
ビで見ているま組び録画できます。（本機のチャンネ 
ルび正しく切り換わらない場合は、 |1'接扇.準■酬 48 ぺ一 
ジの手順 6 「テレビの設定取得」を行ってください。） 

-デジタル放送を録画したとさは、本体表示部に録画 
終了予定時刻び、約10砂間表示されます。 


表示例 

録画終了予定時刻び10時の場合 


。轉1 

> ■ 1 

•.*|| 1 — 闲）み)© 


- P 


_ 'J 


本体表示部 


r I、I I n-n n 
C Ml I u-uu 

-デジタル放送の録画時は、ま組終了時刻になると自 
動で録画び停止します。 


♦ 録画を止めるとき 

テレビのリモコンの r 録画停止」を押す 
づ録画を停止 


テレビの U モコンで本機の再生 
操作をする 


-テレビの入力を本機を接続した入力に切り換える 
と、テレビの U モコンでレコーダーの再生操作び行 
えるファ5 U ンクパネル（レコーダー操作ノ f ネル） 
を表示させることびでをます。 


1テレビの入力を本機を接続した入力 
に切り換えます 


2テレビのリモコンの「戻る」ボタン 
を押しまず 

-本機の再生操作を行5ファ5 U ンクパネル（レ 
コーダー操作パネル）び表示されます。レコー 
ダーの U モコンと同じ再生操作び行えます。 

-表示を消したいとさは、テレビのリモコンの 
「戻る」ボタンを押します。押すたびに、表示 
^消すと切り換わります。 


テレビの U モコンで操作 



-ファ5 U ンクパネル（レコーダー操作パネル） 
の位置を変更したいとをはテレビのリモコン 
の「青」ボタンを押します。 

-テレビの U モコンで再生操作をしたときは、 
テレビ画面にファ 5 U ンクパネル（レコーダー 
操作パネル）び表示されます。（何ち操作をし 
ない状態び1分を過ざると、ファ5 U ンクパ 
ネル（レコーダー操作パネル）は自動的に消 
えます。） 

-テレビによつては、ファミ U ンクパネル（レ 
コーダー操作パネル）び表示されないテレビ 
び友0ます。 

-ファミ U ンク n に対応したテレビの場合は、 
上記の画面のファ5 U ンクパネル（レコーダー 
操作パネル）は表示されません。（テレビ自体 
のファ 51 」ンクパネル（レコーダー操作パネ 
ル）び表示されます。） 


お知5せ 

巧の場合、フアミ1」ンクバネル（レコーダー操作バネル）は表示さ 
れません。 

-レコーダーの1」モコンで再生操作したとを 
-連動データ放送表示しているとを 

-ホーム画面やま組表、視聴設定画面など、「戻る」ボタンの操作 
び行える画面を表ホさせているとを 










フアミリンクによる録画予約 


テ レ ビを見なが 5 録画予約する (ファ sy ンク） 

本機またはテレビの電子番組表か5録画予約びでさます。下記の説明は一例です。接続しているア 
クオスにより操作び異なる場合びありますので詳しくはアクオスの取扱説明書をご覧ください。 


ごを意 

•エコモードを「入」にしているとをは、テレビの電子ま組表で予約 
したファ=1」ンク予約は働さません。 

• テレビのを組表からの予約と本機の予約び重複しているとをは、本 
機の予約録画び優先されます。 

• テレビの電子まお表で予約ずるとをは、「毎週録画」または「毎日 
録画」などの設定はでをません。 

お知5せ 

- 「 AQUOS レコーダーで予約する」を違んだとさに表示されるレ 
コーダーのを組表は、現在テレビ側で見ている放ちのま組表となり 
ます。 

• 有料放送を録画ずるとをは、契約されている B - CAS カードを本機 
に»入してください。 

モお)のを更について 

• 本機の電子まお表か S の予約を変更する場合は、本機側で行って< 
ださい。（一77ベージ） 

-ファ=1」ンクモ約 [1] (標準）の予約を変更ずる場合は、テレビ側 
で行ってください。註しくはテレビに付属の取扱説明書をお読みく 
ださい。 



-テレビのリモコンで、本機の電子ま組表を表示させ 
て予約することびでをます。 

操作については、テレビに付属の取扱説明書ちお読 
み < ださい。 


1テレビの電源を入れます 

2テレビで、予約したいデジタル放送 
を選びまず 


3テレビで、ファミリンク機能選択画 
面を表示させます 


4テレビで、「リンク予約（録画予約)」 
を選んで決定しまず 

液晶テレビ「アクオス J の画面例 



-本機の電子ま組表び表示されます。 

5本機の電子番組表で予約します 

• 予約について詳しくは一62ページ 



開始時刻になると、録画び始まります。 

録画ランプ点好一 I 



本機の電子番組表を表示をせて 
モ約するロアミリンク機能選択) 


,リンク揉巧（ち能里巧） 


予約録画 


ダビング 


フア su ンク 


固つたとさは 


録画中は HDD ランプび 
オレンジ色点好 









テレビを見なび 5 録画予約ずる（ファミリンク) 


テレビの電子番組表でモ約する 


^^JdR 【 2 倍 /3 倍 f5g/7g/10g/12gj f ：. ISf 'l J J 


-本機の HDD (八ードディスク）への録画になります。 
-テレビの電子番組表から本機の予約をすることび 
でをます。 

操作については、テレビに付属の取扱説明書をお読 
み < ださい。 


1テレビの電源を入れまず 

2テレビで、予約したいデジタル放送 
を選びます 


3テレビの電子番組表を表示させます 

4テレビの電子番組表で予約しまず 

C 「ファミリンク予約 [1] (標準)」を 
します 



開始時刻になると、録画び始まります。 

録画ランプ点丹一！ 


。養 

> 

ご 

〇 

- 


$ ©W 


け—…. 11'|| 


_ 'J 


>—録画中は HDD ランプび 
オレンジ色点灯 


ファミリンクモ約と本機のモ約録画 
の、モ約時刻び重なる場合のご注意 


-設定した予約時刻が、テレビの予約 U ストと本機の 
予約 U ストで重複しないことをご確認<ださい。 

-「ファ5 U ンク予約 [1] (標準）^‘」と本機の「予約 
録画」が重複しているときは、本機の予約録画が優 
先されます。そのため、「ファ 5 U ンク予約 [1]( 標 
準）&」で予約した番組が途中で終わる、または録 
画されていない場をがあります。 

《 テレビの種類によっては 「 HDMI コント□-ル予約」と表示され 
るちのびあ0ます。 


ファ S リンク予約が正し < 働かない組み合わせの例 


r ファミリンク予約 [1] (標準) J 録画び途中で終わる組み合わせ 


「ファ云 IJ ンク 

午後 7:00 午搂 8:00 

予約 [1]( 標準) J 

を設定 

ファミリンク予約川（標準） 


午後 7:30 午棲 8:00 

平械了巧。跡凹 

を設定 

本機の予約録画 


実際の録画 

ファミリンク予約 [1] (標華) 



本機の予約録画 


r ファミリンク予約 [1] (標準) J 録画び実行されない組み合わせ 

午後 7:3 日午後 8:00 


「ファ SU ンク 

予約 [ 1 ]( 標準)」 

を設定 

本機の予約録画 

を設定 


午後 7:0 日 

ファミリンク予約川(標華) 

午後 8:00 

本機の予約録画 


実際の録画 


ファミリンク予約[1](標準)は実行されません。 


本機の予約録画 


r ファミ U ンク予約 [1] (標準)」録画開始時刻の 己 分前までに、 
どちらかの録画操作を停止して < ださい。 


r お知らせ I 

-録画画質蜜換ダビング中は、ファミ U ンク機能を使巧した録画や予 
約録画び働さません。 
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アクオスオーディオ 


お知5せ 

「 AQUOS オーディオで聞く」に設定中の場合は、テレビのスピー 
カーからは音声は出ません。テレビによってはへッドホンの音声び 
停止します。詳しくはテレビに付属の取掘説明書をご覧ください。 


アクオスオーデイオから音青を 
出力する 


1テレビの電源を入れまず 


• アクオスオーティオで聞くためには、アクオスオーティオとの接続び必要です。 

(一 別冊の |1'接続.準扁編 I 33、34ぺージ） 

• テレビのスピーカーか 5 の音声を止めて、アクオスオーディオか 5 音声を出力します。 


口 

1 

ロロ 


〇 〇 〇 1 
電源1 

|ミ肖去 

入力切あ 

ァろヒ阿 

音量選局 

巧で 

fZ ]^ 

3 析入力 

■ T レビ/デ-夕1 

■am 


テレビのリモコンで、フアミリンク 
機能選択メニューを消します 


:夕ぺージへつづ< 


3テレビのリモコンで、「音芦出力機 
器切換」一 「 AQUOS 才ーデイオで 
聞く」を選んでミ夫定します 


ファミリンク機能還択メニユーの画面例 ▼ 



音青出力なお切換 


AQUOS 才ーデイオで聞ぐ 


-テレビからの音声出力に戻したいとさは、ファ 
ミ U ンク機能選択メニューで 「 AQUOS で聞 
く」を選んでミ夫定します。 


2テレビのリモコンで、ファ SU ンク 
機能選択メニユーを表示します 

-テレビの操作は、テレビの取扱説明書をご覧 
<ださい。 


胃で音量を調整 
LlJ 


アクオスオーデイオから音声を出力しているとを 
は、本機の U モコンボタンでアクオスオーデイオの 
音量を操作でをます。 


r ジャンル連動設定」を「する」に設定しておくと、 
アクオスオーディオのサウンドモードび自動で適切 
なヴウンドモードに切り換わります。 

ファ 5 U ンクを t 応のテレビ r アクオス」と 
アクオスオーディオ(アクオスサラウンド） 





サウンドモード 


お知5せ 


• DVD 映像、巿販の BD (ブルーレイディスク）や DVD ビデオに 
は、ジャンル情報びありません。この場合はフアミ1」ンク機能還択 
メニューか6「サウンドモード切換」を還んで、手動で切り換えて 
ください。 — 162ぺージ 

■ ジャンル連動設定とは 

•デ リタ、 レ放送の視聴中やデ リタ 、レ放送を録画した 
番組を再生したとさに、デジタル放送のジャンル 
情報惜斜「映画」「ニュース」などに応じて、 
アクオスオーディオのサウンドモードを自動で適 
切なサウンドモードに切り換えるための設定でず。 

■サウンドモードの一質 

-表示は一例です。接続しているアクオスオー 


アクオスオーディオ (アクオスサラウンド） で視聴ずる t 

&む 



サウンドモードを自動で 
切り換える 


アクオスオーデイオの音青を 
操作する 


ふた内 


•甚本 視聴 録画•予約録画 再生•消去 編集 ダビング•管理 フアミリンク 設定 因ったとさは 































アクオスオーディオ 


ディオ（アクオスサラウンド）によ D サウンド 
モードは異なります。 

-詳しくは、アクオスオーディオ（アクオスサラ 
ウンド）の取扱説明書をご覧ください。 


巧送のジャンル 

巧送の信号 

サウンドモード 

情報/ワイドショー/ 
ドラマ/バラエティ/ 
ドキュメンタ IJ 一/ 
趣味/教育/福祉/ 
その他 

ステレオ/ 

マルチチヤンネル 

スタンダード 

映画 

ステレオ/ 

マルチチヤンネル 

シネマ 


ステレオ 

スタンダード 

ノ ース/巧ね5 

マルチチヤンネル 

シネマ 

ニュース/報道 

ステレオ/ 

マルチチヤンネル 

二立ース 

音楽/劇場/公演 

ステレオ/ 

マルチチヤンネル 

ミュージック 

スポーツ 

ステレオ/ 

マルチチヤンネル 

スポーツ 


ジャンル連動設定 


1テレビの電源を入れまず 

2テレビのリモコンで、ファ SU ンク 
機能選択メニューを表示します 


ファ'リンクの機能遇択メニューの画面例 ▼ 



-テレビの操作は、テレビの取扱説明書をご覧 
<ださい。 

3テレビのリモコンで、「ファン 
ク設定」を選んでミ夫定しまず 



-テレビの機種によっては 「 HDMI コント □- 
ル設定」と表示されます。 


4テレビのリモコンで、「ジャンル連 
動（設定)」を選んでミ夫定しまず 


162 



5「する」を選んでミ夫定します 


ら設定を終了します 


サウンドモードを手動で 
切り換える 


市販の BD ビデオ、 DVD ビデオなど、ジャンル情報 
のないディスクを再生するとをは、アクオスオーディ 
才（アクオスサラウンド）のサウンドモードを手動 
で切り換えて楽しめます。 


1テレビの電源を入れます 

2テレビのリモコンで、ファ SU ンク 
機能選択メニューを表示しまず 

-テレビの操作は、テレビの取扱説明書をご覧 
<ださい。 


ファミリンク機能還択メニューの画面例 ▼ 



テレビのリモコンで、「サウンドモー 
ド切換」 を選んでミ夫定します 

-「サウンドモード切換」でミ夫定するたびに、次 















アクオスオーディオ 


の順に切り換わります。 

スタンダードーシネマーニュースーミュージックージャズー! 
ダイレクト <- ナイトトゲームトロックトクラシック 

-表示は一例です。接続しているアクオスオー 
デイオ（アクオスサラウンド）によりサウ 
ンドモードは異なります。 


-詳し < は、アクオスオーディオ（アクオス 
サラウンド）の取扱説明書をご覧ください。 


放送のジャンル 

放送の信号 

推奨サウンドモード 

情報/ワイドショー/ 
ドラマ/バラエティ/ 
ドキ ュメ ンタリー/ 
趣味/教育/福祉/ 
その他 

ステレオ/ 

マルチチヤンネル 

スタンダード 

映画 

ステレオ/ 

7ルチチヤンネル 

シネマ 

アニメ/特撮 

ステレオ 

スタンダード 

マルチチヤンネル 

シネマ 

ニュース/報道 

ステレオ/ 

7ルチチヤンネル 

ニュース 

音楽/劇場/公演 

ステレオ/ 

7ルチチヤンネル 

ミュージック 

ス ポー ジ 

ステレオ/ 

7ルチチヤンネル 

スポーツ 


4テレビのリモコンで、ファ SU ンク 
機能選択メニューを消します 


確認•基本 視聴 録画•予約録画 再生•消去 編集 ダビング.管理 フアミリンク 設定 固ったとさは 
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一発（クイック）起動 



(クイック）起動を設定ずる 


待機状態か5おちなボタンを押すだけで、すぐに起動するよラに設定でさます。 



ごま意 

-電源プラグを抜くときは、一発（クイック）起動を「しない」に設 
定してください。 

•一発（クイック）起動の待機中は本体内部の回路びはたらいている 
ため、後面の冷却フアンび回転するなどして、通常の待機（電源切） 
状態より消費電力び増加します。 

-ダウン□ー ドサービス時は開始已分前になると一時的に一発（ク 
イック）起動び解除され、すぐに電源び入らない場合びあります。 

-クイック起動を「する」に設定すると、「しない」ときにくらべて 
待機時の消費電力び大きくなります。「する（設定2)」の場合は、 
電源切横、2時間すぎると「しない」と同じ消費電力になります。 

お知5せ 

-工場出荷時は一発（クイック）起動は「しない」に設定されています。 
•録画や再生操作は、一発（クイック）起動はでをません。電源を入 
れてから操作して < ださい。 

•接続するモニターや端子によっては一発（クイック）起動にを少時 
間びかかる場合びあります。 

-エコモード時は一発（クイック）起動は働をません。 


m テレビと本機の準備をしまず 

►30 ぺージ 


ホーム画面を表示させまず 

トム I を押す 

r 回設定」を選んでミ夫定します 

0 〇 9 で選び©を押す 

r 宜機能切換」 一 r クイツク起動設定」 
を選んでミ夫定します 

ega で選び©を巧す 

R ぉが5だち时ンネル 

-1 呼当 W [因 W !!! 


フアミリンク巧を[ずる] 


なをサイズ度定 [ 様ま] 


巧呈巧を [ な打] 

電ちオフ^を示芭定[しなし、] 


タイムシフト巧居巧を [-- 



クイック起動を設定します 


超動してすぐに再生や録画をした日.ま組表など 
を表示することがでさます。 

-■電源切後2時間は設を1と同じ操作がでさます。 
己時間後からは.待機時の消費電力を抑えるため 
[■しない」と同じ找態で待機します。 


①電源が切れている状態か5、「電源を入れる」 
「電子番組表を表示させる」「ホーム画面を表 
おさせる」「録画 U ストを表示させる」など 
の操作がすぐに行えます。また、電源が入っ 
たあと「録画」「再生」の操作がすぐに行え 
ます。 

③電源を切ったあと、2時間は①「する（設定 
1)」と同じ操作が行えます。2時間をか5は、 
待機時の消費電力を抑えるため「しない」と 
同じ状態で待機します。 

③一発（クイック）起動しません。 

設定を終了します 

Q を押す 

電:产 

づ待機状態（電源切）で Gi 0 ( M ] のい 

ずれかを巧すと、すぐに操作がでさるよラに 
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なります。 










テレビと本機の準備をしまず 


►30 ぺージ 


ホームメニューから「&お知らせ」 
を選んでミ夫定します 

I も，り糾々ブ。ブ，おも请集トミ肖去 j 讀スク^^居 IS 定 I 



-常時更新されていますので、「」のマーク 
び表示されているとさは、メッセージをお読 
み < ださい。 

r 受信メッセージー覧」を選んで決 
定しまず 

見たいメッセージを選んでミ夫定します 

(例：加入登録のお知5せを見る） 


メッセージの内容を確認します 

「一覧へ」「前へ」「巧へ」のいずれ 
かを選んでミ夫定します 



受信メッセージび一覧表示されます。 
前のメッセージび見られます。 
次のメッセージび見られます。 


設定を終了しまず 

%を巧す 


ダウン□ー ドのお知らせメッセージび来ている場合、 
受信メッセージー覧でソフトウエアを更新でをます。 

-初期設定で「ダウン□ー ドの設定」を行ったとをや、 
「ホーム」一「設定」一 r 視聴準備」の「ダウンロー 
ド設赶 卜177ぺージ）び「する」の場合は自動 
で更新されます。「しない」に設定している場合は、 
「お知らせ」の r 受信メッセージー覧」でソフトウエ 
アを更新することびでをます。 

1 「受信メッセージ確認」の手順1〜2 
を行います 

2「ダウン□-ドのお知5せ」を選ん 
で決定します 



メッセージの内容を確認します 
「実行」を選んでミ夫定します 

r ダウン□-ドのお巧5せ 

r タウン□-ドのお巧5せ 

メニューでダウン□-ドが巧ねれた場合の 
ソフトウェアの自動更新 f しない j が雇択され 
ていまず。今回のみソフトウェアの自動更巧 
を行う場合は「実行」を爱巧してください。 


メッセージの内容を確認しまず 
「ずる」を選んでミ夫定しまず 

II I にずる幸でダウン□-ドを実行します。 I II 

II I (タウン□-ドは S 昏宿が待棋扶巧で実施さ n まず。） I II 

II I タウン□-ドしまずか？ I 


ディスクが本機に挿入されている場 
合は取り出し、リモコンのをで本 
機の電源を切ります（電源待機状態 
にしまず） 

づ>ソフトウェア更新（ダウン□—ド）中は本体 
表示部に 「 UL 」 と表示されます。 

-「一発（クイック）起動」機能は、ダウン □- 
ドを始める已分前になると一時的に解除され 
ます。そのため、電源びすぐに入らない場合 
び友 D ます。 


ま信メッセージ確認 


ダウン□—ドの手動実巧 



放送局か5のメッセージや情報を見ることびでさます。 


放送局か6送6れてくるメッセージや情報を見る 

























放送局か 5 送 5 れてくるメッセージや情報を見る 


ボード（掲示お）確認 (CS が送) 
/受信機レポート確認 


■ ボード 

CS 各ネットワークから送られてくるボード（掲 
示板）の情報を見ることびでをます。（ボード情 
報は消去することはでをません。 


■ 受信機レポート 

1；( 下のよラな、受信機に関係したレポートを読む 
ことびでをます。 

-有料放送の課金情報のアップ□ー ド（視聴履歴 
の送信）に失敗したとを 
-予約を実行でをなかったとを 
- B - CAS 力ードび壊れたとき 


1 「受信メッセージ確認」の手順1を 
行います 


► 165 ページ 


2「ボード」または慢信機レポート」 
を選んでミ夫定します 

■ r ボード J を選んだとを 

II ポードのタイト J レ情结を取得しますか？ II 


■£!■ … SKYI3 が明 TVniOP の情報 
r CS£ ] ...SKYPerfecIVniOS の情報 

づ情報を見たいネットワークを選んで 
ミ夫定しまず 


ポード情報一覧 


情報タイトル 


I I I I I I I I I : 

[ II :! 


. ><ッセージの内容を確認します。 


■ r 受信機レポート J を選んだとを 

づ見たいレポートを選んでミ夫定しまず 

-アップ□ードに失敗したとさは「再発信」を 
選んでミ夫定してください。アップロードし直 
すことびでをます。 

-表示されたレポートの内容を確認します。 


B-CAS 力ード番号表巧 


受信機レポートで報告された不具合に関して放送 
事業者のカスタマーセンターに連絡する場合には、 
B - CAS カードま号び必要です。本機に挿入されてい 
る B - CAS 力ードま号を表示します。 


1 「受信メッセージ確認」の手順1を 
行います 


►165ページ 


2 「 B - CAS 力ードま号表示」を選んで 
ミ夫定します 


3「実行」でミ夫定します 
4 B - CAS 力ード香号を確認します 

I 力ード識別力ード I D A I 

M 002 0000-3000-0326-4602-331 4 

力ード話別の1；-プ I D 
設定されていません 


B - C A S 力ードの力ードま号が確認できました。 


戻る 


r 力ード 識別」：メーカー識別用のアルファ 
ベット1文字と3文字の 
数字からな D ます。 

r 力ードの」： カード固有のま号です。 

「グループの」：複数セットで同一契約び可 
能になります。このとをに 
同一の グループ I □び、異 
なる B - CAS 力ードに書き 
込まれます。 


「戻る」でミ夫定しまず 


設定を終了しまず 

〇を押す 


3「一覧へ」「前へ」「巧へ」のいずれ 
かを選んでミ夫定しまず 


設定を終了します 

Q を押す 

















一の「設定]について 



• 「設定」には、録画や再生、本機の設置など、本機をより活用していただくための設定項目びあり 
ます。本機の使用状況に応じて各項目を設定してください。 

• さ項目の説明や操作のしかたは、それぞれのページをご覧ください。 

お知5せ 

■ ホーム画面は、約1分間何わ操作しないと箱除され、放をの画面に戻ります。 


ホームメニユーの r 設定 J で設定でまること 


「設定」の中には、設定の目的別に己つのグループびあります。各グループの中に、さ設定項目びあります 
各項目の内容と設定のしかたについては、それぞれの説明ページをご覧<ださい。 


〇|1録画機能設定 ► leg ぺージ1 ( 当映像.音声調整 


ま組を録画するとをにお要な設定をします。 映像や音声など本機を楽しむための設定をします。 




'ク安む-省エネ 


省エネの設定をしまず。 


機能切換 


本機をより便利にま巧していただくための設定を 
します。 





































r 設定 j の基本操作 


「設定」では本機をより活用していただくための設定ができます。 


电版 開/巧 

〇 LiJ 

[面面表示1化上 D 

_ /BSJCS 選局 

I關情報11放さ叫 V 


録画…•停止 

た句 [oJ〔-] 

早戻しゆっくり早送り 

回间回 

前-時停止 次 

國 

I 香組表. [1. 1録面^ 

I 予約ム I .リス‘-_ 

asa ク■、南"が 



青赤緑黄 

□□□□ 

I 


お知5せ 

•ホーム画面は何を操作しない状態び約1分間続<と解除され、放 
送画面に戻ります。 

•操作中、間違ったとをや設定し直したいときは 

を巧す 

づ前の画面に戻る 

m テレビと本機の準備をします 

►30 ページ 

1ホーム画面を表示させます 

I ホ-ム I を押す 

2「設定」を選んでミ夫定します 

(〇)で選び©を押す 


設定したい項目を選んで決定します 

〈例：「映像 • 音声調整」で「映像 • 音声設定」 
を選ぶ場合の設定操作〉 

(1) 「映像•音声調整」 


で選び©を巧す 


(2) 「映像-音声設定」 


( Q ) で選び@を巧す 


4タビンヴ0モ打 (S 謂 ■ t ぉ* <ミ i スク K ぉ知が b ，，ン叫ーホー/\ 

- 1巧図,を'。メニユ- 

I —' が… 項目 


-ホームメ ニュー 項目を逞択したいときはろを 
巧しまず。 

画面下のガイド表示に従って設定を 
進めます 

〈例：「音声出カレベル」で「シフト」を遇 
ぶ場合の設定操作〉 

(1) 「音声出カレベル」 


な戸りで選び©を押す 


(2) 「シフト」 


(〇)で選び©を押す 


HDMI 映像出力設定 

D 映塚出力設定 
画面サイス設定 

BD ビデオ侧暗き 
デジタル音声出力設定 

■ 

ドルビーデジタル.ドルビーデジタルブラス. 

ドルビー TrueHD の音声再生時の音屋出カレベルを 
調整ずる援能です。 


1巧-1 1 ~~1 1 ノーマル1 1而卜1 

1 

1-~-~~:--1 


_ ガイド表ち 

-^を押すと前の画面に戻 D ます。 

設定を終了します 

Q を押す 










SHi 申 

巧た 


設定項目 

設定内容 

20 段階 

「 MN 」 の数値を2日段階で選択。 


数値：大^高画質録画数値：ル^長時間 


録画 


設定項目 

設定内容 

10 段階 

「 HD 」 の数値を1日段階で選択。 


数値：大^高画質録画数値：ル^長時間 


録画 


MN 録画画質設定 

マニュアル録画画質を選んだとさの、画質の数値の設定 
です。 

詳しくは呂〇〜呂 1 、 呂呂〜 5 巨ページをご覧ください。 


番組を録画するとをに必要な設定をします。（☆の付いた項目 
は、工場出荷時の設定/設定 U セツトをした後の設定です。） 

-① 

g おながたチャンネル 

却 y をクご 


録函沒能設を 
留国国頁涅を 


音き S 日を方な度を 

[DD 2か】 

W 巧入力有青度を 

[ステレオ] 

ニケ田宙さ黄度を 

を飼 

オートチャプター苗を 

[おまか杠] 

DVD 自動巧巧化度を 

[VR ] 

«時回モード技を 




-⑥ 

-⑤ 

-④ 

-④ 

-⑦ 

-④ 


設定項目 

設定内容 

主音声な 

主音声び記録されます。 

副音声 

副音声び記録されます。 


①録画画質設定 


通常録画時の録画画質を設定します。 



設定内容 

放送録画時 

rOR 」 に樹「3倒「5卸「7樹「1日 
倍」 「12 倍」 「 HDOO 」 を設定します。 

が部入力時 

「 SXP」rXPJ rspj [LPJ に P」「MN OOJ 
を設定します。 


(D HD / MN 録画画質設定 

HD 録画画質設定 

八イビジョン画質のマニュアル録画画質を選んだとを 
の、画質の数値の設定です。詳しくは呂〇〜呂1、5呂 
〜呂巨ページをご覧ください。 


⑤音声記録方式設定 


DVD - RW /- R ディスクに録画画質 「XP (高画質)」で 
ダビングするとさの音声記録方式を選びます。 


設定項目 

設定内容 

ドルビーデジタル 2ch な 
[DD 2 ch ] 

音声をドルビーデジタル2 
チャンネル音声にして記録 
します。 

リニア PCM & 

[リニア PGM ] 

録画画質を 「 XP 」 （高画質） 
に設定してダビングしたとき 
に、高音質な PCM (非圧縮） 
音声にして記録します。 


-二重音声をリニア PCM 記録するときは、 VR フォー 
マツトの DVD - RW ディスクでも、「ニケ国語音声設 
定」で選んだ音声のみ記録されます。 

※録画画質 rxpj (高画質） L 义^に設定してダビングし 
たときは機能しません。 

※録画画質 rXPJ (高画質）でドルビーデジタル 2 ch 
に設定して録画した画質よりち、少し画質び落ちます。 

® か部入力音声設定 


本機につないだ外部機器から入力される音声を選びます。 


設定項目 

設定内容 

ステレオ ☆ 

ステレオ音声を記録します。 

ニケ国語 

ニケ国語放送などの二重音声（主音声- 
副音声）を記録します。 


二重音声付をの映像を録画するとさは、必ず「ニケ国 
語」を選んで<ださい。「ステレオ」を選んで録画す 
ると、再生時にを音声と副音声び重なって聞こえます。 


( D ニヶ国語音声設定 

DVD - RW /- R ディスクにビデオフォーマツトでニヶ国 
語放送をダビングするときに、主音声を記録するか副音 
声を記録するかを選びます。 


ホームメニユーの各種設定をする 


A ホーム 


録画機能設定 


•薑本 視聴 録画•予約録画 再生•消去 編集 ダビング•管理 ファミリンク 設定 固ったとさは 


次ぺージへつづ< 〇 
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ホームメニューの 各種設定をする 


■ 二重音声放送を録画するとを 

-二重音声放送を録画したとさは、放送されている音声の種類と録画の種類（記録フォーマットや本機の設定）で記録され 
る音声び異なります。 


• HDD (八ードディスク）または BD (ブルーレイディスク）に録画ずるとき/ BD にダビングず 
るとさ 


本機の録画画質設定 

DR /2 倍/ 3 倍/ 

己倍/ HDOO 

7 倍/ 10 倍/ 12 倍 

SXP / SP / LP / EP/MN 0 0* ' 

マルチ音声 t 2 

放送の種類（ステレオニ重音芦など） 

すべての音青を記録 
します。 

マルチ音声設定で設定 
されている音声を記録 
します。 

ダビング時は再生時に選択して 
いる音声を記録します。 

モノラルニ重音声" '3 

主/副両方の音声を記録します。 

主/副両方の音声を記録します。 


• DVD にダビングずるとさ 


HDD (ハードディスク）の録画状態 

VR フオーマット 

ビデオフォーマット 

マルチ音声 >2 (ステレオニ重音声 
など）を 「 DR 」、 に倍」一「12倍 J 、 
rHDOOJ 録画 

再生時に選択している音声を記録 
します。 

録画制限のあるデジタル放送はダビ 
ングでさません。 

放送の種類 

モノラルニ重音声 

主/副両方の音声を記録します。 
リニア PCM 記録するときは、ニヶ 
国語音声設定で設定されている音 
声を記録します。 

ニヶ国語音声設定# 4 で設定されて 
いる音声を記録します。 


*] :デジタル放送録画時は選択できません。 

* 2 :デジタル放送で放送される場合びあ0ます。番組情報で「音声1」「音声2」などと表示されます。 


例： r 音声1は日本語のステレオ放送、音声2は外国語でステレオ放送を行っている番組」などをマルチ音声といいます。 
* 3 :デジタル放送で放送される場合びあります。番組情報で「を」「副」などと表示されます。 

*4; 「ホーム」一「設定」一 r 録画機能設定」一 r ニケ国語音声設定」で設定します。 


⑥ オートチャプター設定 

録画するとさに、自動的に入るチャプターの間隔を設定 
します。 

-「おまかせ」に設定すると、 CM の前後などシーン（音 
声）の切り換わり部分に自動でチャプターマークを 
記録します。で CM 部分を飛ばし見でをるなど 
便利です。（シーンによ0 CM 料外の箇所にをチヤプ 
ターマークび記録される場合びあります。） 

おまかせオートチャプター 


設定項目 

設定内容 

おまかせ S 

☆ 

CM などシーン の 切0換わ0部分にチヤプ 
ターマークを 記録し ます。 

10 

10分間隔 

1 已 

] 已分間隔 

30 

30分間隔 

切 

切 


《つぎの場合はおまかせオートチャプターび付さません。 
-再生など放送！;^外の映像を出しているとを。 

• 外部入力で録画しているとを。 


⑦ DVD 自動初期化設定 

未使用の DVD - RW ディスクを本機に挿入すると、自動 
的に初期化されます。その際の録画フォーマットを設定 


でさます。 

設定項目 

設定内容 

VR フォーマット女 

VR フォーマツトで自動初期化さ 
れます。 

ビデオフ ォーマット 

ビデオフォーマツトで自動初期化さ 
れまず。 

• VR フォーマット、 

ビデオフォーマツトのいずれかで 


初期化します。 
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ホームメニューの各種設定をする 



E お巧5せ 

もチャンみレ 



辱國 W 因'ご 



映な-音青調整 






国資 ms 

BD/DVD 再を芭を 

ち青ガイ ド苗を 



® 長時間モード設定 

連動 データ 設定 

デジタル放送を録画する場合、テレビ放送と同時に送5 
れてくる連動データ放送を、録画（記録）するか録画（記 
録）しないかを設定します。 


設定項目 

設定内容 

記録ずる 

連動データを記録します。 

記録しない 

連動データを記録しません。 


- rORJ 「2倍」「3倍」 「 HDOO 」 時の工場出荷時の 
設定は「記録する」で、「已倍」「7倍」 ri 日倍」「12 
倍」時の工場出荷時の設定は「記録しない」です。 

-予約録画では、「詳細設定」で予約ごとに設定を切り 
換えることびでさます。（一74ページ） 

マルチ音声設定 

マルチ音声（ステレオニ重音声）のデジタル放送番組を 
「7倍」「1日倍」「12倍」の録画画質で録画、ダビング 
する場合の音声「音声]」「音声2」「マルチ音声」を設 
定します。 


設定項目 

設定内容 

音青1な 

音声' 

1を録画-ダビングします。 

な^ 〇 

曰户ピ 

音声2を録画•ダビングします。 

マルチ音声 

音声1 

•音声2の両方を録画•ダビングします。 


-「音声2」を設定していて、音声2び放送されていな 
いときは、「音声1」び記録されます。 


•音声調壁 


映像や音声を調整するとをに設定します。（☆の付いた項目 
は、工場出荷時の設定/設定 U セツトをした後の設定です。） 


④映像-音声設定 


映像同時出力設定 

HDMI 端テと D 映像端子か5映像を同時に出力すると 
をの信号を設定します。 


設定項目 

設定内容 

HDMI 端子優先 ☆ 

D 映像端モか5出力される信号を、 
「 HDMI 映像出力設定」で設定した 
信号に合わせます。 

D 映像端モ優先 

HDMI 端モか5出力される信号を 、 「D 
映像出力設定」で設定した信号に合 
わせます。 


設定項目 

出力される信号 

設定内容 

D 1☆ 

480 i 

テレビの D ] 映像入力端モ 
と接続するとを。 

D 2 

480 p 

テレビの D 2 映像入力端モ 
と接続するとを。 

D 3/ D 4/ 

10801 

テレビの D 3、 D 4、 D 已映 

D 已※ 


像入力端子と接続するとさ。 


《• 「 D 3/ D 4/ D 己」に設定していても、目 D は 「4 S 日 U で 
出力されます。 

※の 3/ D 4/ D 引に設定していても、 DVD の再生映像は 


「48011または 「480 p 」 で出力されます。 

次ぺージへつづ< © 


《•「 HDMI 端テ優先」に設定した場合、目 D ビデオの 
1 080/24 P 映像を出力しているときは、 D 映像端子か 
5映像び出力されません。 

「 HDMI 端子優先」に設定した場合、 HDMI ケーブルと 
D 映像ケーブルの両方を接続しているとさは、 D 映像 
端テから出力される映像信号が本機の状態により変わり 
ます。接続は、 HDMI ケーブルまたは□映像ケーブル 
のどち5かにしてください。 

《•の映像端子優先」に設定したときは、「□映像出力設赴 
は 「 D 1」 （工場出荷状態）に設定されます。そのため、 
HDMI 出力端子から出力される信号も 「 D ] (480 i)J 
の信号び出力されまず。 

テレビの HDMI 入力の映像が映らない、または正しく 
映5ないときは、 「 D 映像出力設定」を 「 D 3/ D 4/ 
D 引に変更してください。 

※「〇映像端テ優先」にすると、ファミ U ンク機能は働か 
なくなります。 

HDMI 映像出力設を 

付属の HDMI ケーブル (19 ピン）を使って本機とテ 
レビを接続したときの設定です。本機の HDMI 端子か 
ら出力される映像の觸像度を設定します。 


通常は「オート」に設定してください。 


設定項目 

設定内容 

&オート ☆ 

接続した機器に合わせて自動的に 
出力します。 

1 080/60P 固定 

1日8日/目 Op の映像を出力します。 

108 Oi 固定 

1日8日 i の映像を出力します。 

720P 固定 

720 p の映像を出力します。 

48 Op 固定 

480 p の映像を出力します。 


- ] 日8日/ 24 p 対応のテレビと接続しているときは、 
「才ート」に設定してください。 


《• BD ビデオなどの1日8日/ 24 p 映像を再生しているとき 

• HDMI 出力端モと映像出力端子の両方を接続している 
とさは、映像出力端テから映像び出力されません。 

- HDMI 出力端テと映像出力端子の両方か5映像を出力 
したいとをは「オート」外に設定して<ださい。 

- 480 p または48日 i 出力しているときは、 
目目 kHz /] 目 2 kHz の PCM 音声は、 48 kHz で出力さ 
れます。 

-ブルーレイ 3 D ™ を再生するとさは、「オート」に 
設定してください。（映像は、 ] 日8日/ 48 p わしくは 
720/1 20 p で出力されます。） 

D 映像出力設定 

D 映像ケーブルを使って接続するとをは、接続するテレ 

ビの端子の種類に合った 「 D 映像出力設定」び必要です。 
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確認•基本 視聴 録画•予約録画 再生•消去 編集 ダビング•管理 ファミリンク 設定 固ったとさは 






ホームメニューの各種設定をする 


《 D 已 / D 4/ D 3/ D 2 映像入力端モ付走テレビと D 映像ケー 
ブルを使って接続したとさ、再生映像やテレビとの相性 
により、再生した映像び乱れて見える場合びあります。 
そのよラなとさは、 「 D 映像出力設定」を「01」に設 
定してください。 

-設定後、 D 映像ケーブルを抜を差しすると、設定は 
D 1 に戻ります。 

画面サイズ設定 

テレビを買い換えたとさなど、接続するテレビの画面サ 
イズび変わったとさは、「画面サイズ設定」の変更び必 
もしす 0 

接続するテレビの画面サイズ（横縦比)、映像出力を設 


定します。 

設定項目 

設定内容 

16:9 (ワイド） 

] 色：日画面サイズのテレビと接続す 

☆ 

るとをに設定します。 

4:3 (ノーマル) 

4:3画面サイズのテレビと接続する 
とさに設定します。 


「4:3 (ノーマル)」選択時に表示 


設定項目 

設定内容 

レター ボックス 

☆ 

画面サイズび4:3のテレビと接続し 
て1目：日映像を再生するとき、 ] 目： 
9の比率を保ったまま上下に黒い帯を 
入れて再生します。 

バンスキヤン 

画面サイズび4:3のテレビと接続し 
て]目：日映像を再生するとさ、映像 
の左ちをカツトして4:3のサイズ 
で再生します。 （4:3 PS 指定の表示 
びある DVD ビデオで動作する機能で 
す。） 


BD ビデオ付加音靑 

BD ビデオのニューの操作音や付加音声 （P in P の 


音声など） 

を出力させるかどラかを選びます。 

設定項目 

設定内容 

するな 

操作音や付加音声を出力します。市販の巨 D 
ビデオの「 DTS • ES 目.1 ch 」 音声など目.1 ch 
政上の音声は、日. Ich 音声になる場合びあ 
ります。 

しない 

操作音や付加音声を出力しません。 


- DTS • ES 巨.1 ch 音声などで目.1 ch 政上の音声を出 
力したい場合は、「しない」に設定します。 

-音声出力については、 |1 .接続•準備編 1 31 ぺージの「音 
声設定と出力される音声について」をご覧ください。 


1. サラウンド機器と接続した端子の設定をしまず。 


設定項目 

設定内容 

HDMI 出力** 1 ☆ 

HDMI 出力端子を使って接続した 
とを。 

光デジタル音靑 

光デジタル音声出力端子を使って 

出力 

接続したとさ。 

ヴラウンド機器 
を使用しない 

サラウンド機器を使用しないとき。 


2.上記の「1」で選択した端テの音声出力ち式を設定 
しまず。 

《1 「 HDMI 出力」を選択したとさ 


設定項目 

設定内容 

オー ト若 

-ドルビーデジタルなどのデコー 
ダーを内蔵した HDMI 機器と本機 
を接続しているときに選択します。 

-接続されている機器に適した音 
声方式で音声を出力します。 

PCM (サラウンド） 

-マルチチヤンネル PCM 対応の 
HDMI 機器と本機を接続している 
とさに選択します。 

-ドルビーデジタル、 DTS、AAC 
などの各種音声方式で記録され 
た音声をデコードし、 PCM で出 
力します。 


-設定び完了すると設定確認画面になります。 

※吕「巧デジタル音靑出力」を還択したとき 

光デジタル音声出力端子か5出力する音声方式を設定 
します。 


設定項目 

設定内容 

ビットスト U —ム 

ドルビーデジタル、 DTS、AAC 
デコーダーを内蔵したサラウンド 
機器を接続しているときに選択し 
ます。 

それぞれの音声をビットストリー 
ムで出力します。 

PCM (ステレオ） 

ステレオ （2 ch 音声)タイプの才一 
ディ オ機器と接続するとをに選択 
します。 

それぞれの音声を PCM 2 ch 音声 
に変換して出力します。 


-設定び完了すると設定確認画面になります。 


デジタル音声出力設定 

サラウンド対応のオーディオ機器と接続したとさの設定 
をします。 

-設定は下記の 「1 .サラウンド機器と接続した端テの設定 
をしまず。」で、項目のいずれか]つだけ設定してください。 



設定項目 

設定内容 

-2、- I 、 
+い2 

輝度信号と色信号のズレを調整します。 

切な 

ク□マディレイ機能を使いません。 


設定項目 

設定内容 

切な 

この機能を使いません 

入 

映像の精細感び向上します。 


設定項目 

設定内容 

入 

ちらつさノイズを低減します。 

切な 

モスキートノイズリダクション機能を使い 
ません。 


ホームメニューの各種設定をする 


ブ□ツク NR (ノイズリダクション）設定 

動をの激しい映像などで生じるブ□ック状のノイズを低 


減します。 

設定項目 

設定内容 

入 

ブ□ック状のノイズをほ減します。 

切な 

ブロックノイズ U ダクシヨン機能を使いません。 


モスキート NR (ノイズリダクション）設定 

画像の輪郭部分で生じる、ち5つをノイズを低減します。 


設定項目 

設定内容 

(国コード） 

国コードを選びます。 


巧 

定 


音声言語（言語 

コードー覧 180 ページを参照） 

設定項目 

設定内容 

(言語コード） 

音声の言語コードを選びます。 


ディスク優先言語 

画面に表示するメニューや、音声の言語を選択でをます。 
操作方法については 18 日ページをご覧ください。 


字幕言語（言語 

コードー覧 180 ページを参照） 

設定項目 

設定内容 

(言語コード） 

字幕の言語コードを選びます。 


設定項目 

設定内容 

無制限な 

年齢制限をしません。 

0歳を制限〜 

0歳〜目9歳の間で年齢制限をしま 

99歳む下を制限 

す。 


国コード個コードー覧 180 ぺージを参照) 


-「クアト□ン純モード」のときは、「アクオスクアト 
□ン」側で設定び有効になります。 

DNR (デジタルノイズリダクション）設定 

映像のノイズを低減して見やずい映像にすることびできます。 


設定項目 

設定内容 

弱 

映像のノイズをかし低減します。 

中 

映像のノイズを低減します。 

強 

映像のノイズを大さ < 低減します。 

切な 

DNR 機能を使いません。 


ク□マデイレイ設定 

輝度信号と色信号のズレを調整でをます。 


音声出カレベル 


音の強弱の幅（ダイナ S ックレンジ）を調整し、平均的 
な音量で再生します。セ U フび聞をづ5いとをに調整し 
ます。 

設定項目 

設定内容 

オートな 

-ドルビー TrueHD 音声を再生していると 
をはディスク情報に基づいた音声出カレ 
ベルを自動で調整します。 

-ドルビーデジタル、ドルビーデジタル 
プラス音声を再生したときはシフトに設 
定された音声び出力されます。 

切 

記録されている音声をそのまま出力します。 

ノー 7ル 

ドルビーデジタル音声を再生したとさ、 
ダイナ S ックレンジを調整し、セリフの 
部分を聞こえやすいよラに調整します。 

&シフト 

「シフト」に設定するとより効果び強くな 
0ます。（音声び正常に聞こえないとさは 
「切」にして<ださし、。） 


※設定する際は、音量を下げてください。大さな音び出 
たり、スピーカーに過大な入力び入る場合びあります。 


再生したタイトルの画質を調整することびでをます。 
「アクオス純モード」、「クアト n ン純モード」び表示 
されているとをは、シャープ製テレビ「アクオス」、「ア 
クオスクアト n ン」に最適な画質の映像び出力され 
ています。 

「クアト□ン純モード」対応のアクオスについては、 
シヤープホームぺージ （ http :// www . sharp . co . jp /) 
でご確認ください。 


-映儘によっては、映像にスジび入ったりちらつくなど、正常な映像 
にならない場合びあります。 

高精細設定 

映像の精細感を向上させることびでをます。 


⑩ BD / DVD 再を設定 

視聴制限レベル 

ディスクの内容によ0、視聴制限を設定でをます。操作 
ち法については ISO ページをご賣ください。 

DVD 視聴制限レベル 

-視聴制限は、「暗証番号」を設定した場合のみ設定で 
さます。 


設定項目 

設定内容 

1 

子供向けディスクを再生でさます。成人指 
定ディスクと一般向けディスク （ R 指定含 
む）は再生でさません。 

吕〜3 

一般向けディスク （ R 指定を除く）とモ 
お向けディスクを再生でさます。成人指 
定ディスクと一般向け制限付さ （ R 指定） 
ディスクは再生でさません。 

4〜7 

一般向けディスク （ R 指定を含む）とテ供向 
けディスクを再生でさまず。成人指定ディス 
クは再生でさません。 

8 

すべてのディスクを制限無しで再生でさます。 

切 ☆ 

視聴制限を「切」にします。 


BD 視聴制限年節 

•目 D ビデオの視聴制限年齢を設定でをます。 


ごま意 


⑩画質調整 


確認•基本 


視聴 


録画•予約録画 


再生•消去 


編集 


ダビング•管理 


ファ/ニリンク 


因つたとさは 


次ぺージへつづ< 〇 
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ホームメニューの 各種設定をする 


メニュー言語 （ 

言語コードー覧180ページを参照） 

設定項目 

設定内容 

(言語コード） 

メニューの言語コードを選びます。 


画面に表示される ニューや音声の言語はディスクに 
よって異なります。上記の設定を行っても、ディスク 
によっては自動的に言語び切り換わった0、宇幕の 
表示/非表おや切り換えを禁止している場合びあ0ま 
す。また、ディスクメニューを使って選ぶ場合びあり 
ます。 


アングル マーク 表示 

BD • DVD ビデオのタイトルで、マルチアングルで録画 

されたシーンを再生中に、アングルマーク「」を 
画面に表示します。 


設定項目 

設定内容 

ずる 

アングルマークを表示します。 

しない ☆ 

アングルマークを表示しません。 


BD-LIVE 設定 

-巨 D - LIVE 対応の BD ビデオには、インターネット経由 
( LAN 経由）で追加の映像や字幕、通信対応のダーム 
などびできるものびあります。 BD - LIVE 設定で、イン 
夕ーネットへの接続の許巧や禁止の設定びでをます。 

-巨 D - LIVE 設定は、「暗証番号」を設定した場合のみ設 
定でさます。 


設定項目 

設定内容 

許可ずる 

全てのディスクを許巧します。 

制限付許可 ☆ 

不正に作日れたディスクなど、 BD-LIVE 
番組制作ちの証明書び含まれていない 
ディスクのインターネットへの接続を制 
限します。 

禁止ずる 

全てのディスクを禁止します。 


3 D 切換設定 

-ブルーレイ 3 D ™ を、 3 D または 2 D のどちらで再 
生するか、設定でをます。 

-この設定は、 「 HDMI 映像出力設定」（一171ぺージ） 
を「オート」にした場合に設定でをます。 


設定項目 

設定内容 

オー トな 

3 D 映像で視聴するとさに選択します。 

2 D 

2 D 映像で視聴するとさに選択します。 


. 早送り、早戻し中は 2 D 再生となります。 

-予約録画の開始時刻2分前になると、予約録画準備 
のため、再生び停止します。 


3 D 通知設定 

ブルーレイ 3 D ™ の再生時に、再生に関するま意又を表 
示させるか表示させないかを設定します。 


設定項目 

設定内容 

するな 

再生時にブルーレイ3〇1 
しまず。 

- M のま意文を表示 

しない 

再生時にブルーレイ 3 D ™ 
ません。 

1のを意文を表示し 


「する」を選ぶと、ブルーレイ 3 D ™ の再生時にま意 
艾び表示されます 


返)音声ガイド設定 

音声ガイドに関する設定をします。 

音声ガイド実行 

ホーム;ニューなどの音声ガイド（日 N / 日 FF ) を設定 


します。 

設定項目 

設定内容 

するな 

かんたんメニュー操作中に音声ガイドを巧 
ないます。 

しない 

音声ガイドを行なわない。 


音量調藝 

音声ガイドの音量を設定します。 


設定項目 

設定内容 

大 

標準の音量で聞を取りにくいとさに設定し 
ます。 

標準 ☆ 

標準の音量です。 



省エネに関する項目を設定します。（☆の付いた項目は、エ 
場出荷時の設定/設定 U セットをした媛の設定です。） 




h お巧5せ 

おチャンネル 



呼当 | W | を/ご 



をむ-省エネ 

r 


再生を自 B オフ芭を[しない] 

s 




® 無操作オフ設定 


操作をしない状態び約3時間続くと、自動的に電源び 
切れるよラに設定でさます。 


設定項目 

設定内容 

ずる 

操作をしない状態び約3時間続くと、自動 
的に電源を切ります。 

しない推 

電源は自動的に切れません。 


-無操作オフ機能は、再生や録画（ダビング）を行って 
いるとさは働さません。 


酒)再をを自動オフ設定 

最後まで再生し自動停止したとさ、自動的に電源を「切」 
にするよラに設定でさます。シャープ製ファ S リンク対 
応機器と接続しているとさは、本機とファミ U ンク対応 
機器の電源び自動的に切れます。 


設定項目 

設定内容 

ずる 

再生終了時に自動的に電源を切ります。 

しない推 

電源は自動的に切れません。 


-「する」を選ぶと、再生終了時に電源を自動的に切るか、 
確認メッセージび表示されます。 







ホームメニューの各種設定をする 


K お知5は仁 

- 1 呼 3 y[si^ !!] 


ま巧表芭を 

な字サイス苗を ( SB * ] 

国面表示芭を 

巧星技を [ ホな] 

«巧オフ時な表示沒定（しない1 
タイムシフト巧巧芭を [--] 
クイック运田扭を（しない1 


機能切換 


さまざまな機能に関する設定をします。（☆の付いた項目は、 
工場出荷時の設定/設定リセットをした後の設定です。） 


設定項目 

設定内容 

ずる 

サブチヤンネルを表示します。 

しない ☆ 

サブチヤンネルを表示しません。 


連動設定 

r ファミリンク」を搭載したシャープ製のテレビと 
HDMI ケーブルで接続したとを、テレビか5本機を操作 
でをるよラにするか、しないかを設定します。 


設定項目 

設定内容 

するな 

HDMI で接続した機器から操作でさるよラに 
します。 

しない 

HDMI で接続した機器か日操作でさないよラ 
にします。 


設定項目 

設定内容 

するな 

HDD (八ードディスク）や BD (ブルーレ 
イディスク） / DVD / CD の再生中に、本機 
の動作に関するメッセージを表示します。 

しない 

HDD や目 D / DVD / CD の再生中は、予約開 
始またはディスク挿入/取り出しに関する 
木つ セージを表示しません。 

-「しない」に設定しても、メッセージび表示される場 


合びあります。 


設定項目 

設定内容 

ずる ☆ 

再生開始時、スキップ操作時、一時停止 
操作時などにタイムバーび約5秒間表示 
されます。早送0/早戻し時は動作中常 
時表术されます。 

しない 

タイムバーを自動表示しません。 


《 BD / DVD ビデオ再生時はタイムバーは表示されませ 
ん>。 


メッセージ表示設定 

本機の再生中に、本機の動作に関するメッセージび表示 
されることがあ0ます。 

再生中のタイトルの字幕に X ッセージび重なるのを避ける 
など、方ッセージを表示したくない場合は、「しない」に 
設定すると、方ツセージのいくつかを非表示にできます。 


-その他のテレビの場合は設定び無効となります。 

テレビの設定取得 

ファミリンクに対応したテレビ（シャープ製）の設定情 
報を取得し、チヤンネルをテレビと同じ設定にすること 
びでさます。 


番組表取得設定 

地上デジタル放送の電子番組表情報を自動で取得するた 
めの時間を設定します。取得するための設定については 
接続•準備編 I 呂9ページをご覧ください。 

予約リスト表示設定 

電子番組表の横に予約 U ストを表示するかどラかを設定 
します。電子番組表については 3巨〜37 ページをご 


覧くださし、。 

設定項目 

設定内容 

ずる ☆ 

番組表の横に予約 U ストを表示します。 

しない 

予約 U ストを表示しません。 


サブチヤンネル設定 

番組表のサブチヤンネルを表示することびでをます。 


設定項目 

設定内容 

標準 ☆ 

標準の文字サイズで表示します。 

大をな女宇 

大さな艾字サイズで表示します。 


. を押してち切0換えることびでをます。 


タイムバー表示設定 

再生状態に応じて、タイムバーの自動表示をさせるかど 
ラかを設定でさます。 


ジャンルアイコン設定 

番組表のジャンルを示すアイコン（マーク）をお好みに 
あわせて表示させることびでさます。（マークについて 


は 36 ページ参照。） 

設定項目 

設定内容 

カラー （ジャンル別） ☆ 

アイコン （マー ク）を カラーで 
表します。 

グレー (濃く） 

アイコン（マーク）を濃く表示 
します。 

グレー (薄く） 

アイコン（マーク）を薄く表示 
します。 


電子番組表やホーム画面、録画 I 」ストの文字サイズを変 
要することびでさます。 


够番組表設定 


饭フアミリンク設定 


饭画面表示設定 


⑩文宇サイズ設定 


⑩⑩⑩⑩⑩@@@ 

L 厂 
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ホームメニューの各種設定をする 


领電源オフ時計表示設定 


本機の電源を切ったとさに、本体表示部に時計を表示で 
さます。 


設定項目 

設定内容 

ずる 

時計を表示します。 

しない ☆ 

時計を表示しません。 


チャンネル表示設定 

タイトルを再生したとさにチャンネル情報を表示させる 
か表示させないかを設定します。 


設定項目 

設定内容 

ずる 

再生時にチャンネル情報を表示します。 

しない ☆ 

再生時にチャンネル情報を表示しません。 


字幕表示設定 

デジタル放送で宇幕のある番組を視聴しているとをに、 
常に字幕を表示させるかさせないかを設定することびで 


をます。 

設定項目 

設定内容 

ずる 

字幕を常に表示します。 

しない ☆ 

字幕を表示させません。 


留)タイムシフト視聴設定 

放送視聴時にタイムシフト視聴、ちょっと戻っテレビ視 
聴をするための設定です。タイムシフトする時間を選び 


まず。 

設定項目 

設定内容 

-(しない)な 

タイムシフト視聴しません。 

孤巧、班分、90分 

設定した時間ぶんタイムシフト視聴 
します。 


-タイムシフト視聴設定を行ラと、電源び自動的に「切」に 
なりまず。再度電源を入れ直すと、設定び有効になります。 
-タイムシフトについて詳しくは、 44 ぺージをご覧く 
ださい。 

獲)クイック起動設定 


素早く電源を入にして、番組表などを表示することびでをます。 


設定項目 

設定内容 

ずる（設定 1) 

「電源を入れる」「電子番組表を表示さ 
せる」「ホーム画面を表示させる」な 
どの操作や、「録画」「再生」の操作び 
すぐにでさる設定です。 

ずる（設定 2) 

電源を切ったあとの2時間は、「する 
(設定1)」と同じ操作びできます。 
電源を切ったあと2時間を過ざると、 
「しない」の設定と同じになります。 

しない ☆ 

クイック起動設定を「切」にします。 


「クイック起動」び設定されている状態で「ダウン□ー ド 
サービス」を行ラとき、ダウン□ー ドサービスを開始する 
巳分前になると、一時的に「クイック起動」設定を解除し 
まず。そのため、ずぐに電源び入らない場合があります。 
操作ち法は 1 白 4 ページをご覧ください。 


視聴準備 


視聴するための準備に関する設定をします。（☆の付いた項目 
は、工場出荷時の設定/設定 U セツトをした後の設定です。） 


設定項目 

設定内容 

点な ☆ 

電源び入っているとさに液晶バックライト 
や HDD ランプ、 BD / DVD ランプを点灯 
させます。 

予約実行時 
のみ消打 

電源切（待機）状態で予約録画び始まった 
場合、液晶バックライトや HDD ランプ、 
目 D / DVD ランプは点丹しません。就寝中 
の明かりび気になるとさに設定すると便利 
です。 

消灯 

お晶バックライトや HDD ランプ、目 D / 
DVD ランプは消丹します。 


-「消灯」に設定しているとさ、次の場合は HDD ラン 
プと BD / DVD ランプび点滅表示とな0ます。 

-電源を入れた媛の起動動作中 
-設定リセット中 


で字 スーパー 設定 

デジタル放送では、災害び発生すると画面に文字情報を 
表示する場合びあ0ます。 


本機で受信した放送の視聴中や再生中に、災害発生時の 
又字情報を表示させるかどラかを、文字スーパー設定で 
設定でをます。 


設定項目 

設定内容 

第1言語を 
表示な 

デジタル放をでち S れてくる第1言語^ 
の文字スー J (一を表示します。 

第吕言語を 
表示 

デジタル放ちで送 S れて<る第2言語^ 
の文字スー J (一を表示します。 

表。しない 

文字スーバーを表示しません 。'X 2 


第1言語や第2言語は、放送局や番組によって指 
定されます。 

《■2文字スーパーによっては、強制的に表おするをの 
ちあります。 

通)液晶設定 

液晶バックライト 

液晶バックライトや HDD ランプ、巨 D / DVD ランプを 
点灯させるか消口させるかを設定します。 
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ホームメニューの 各種設定を する 



リモコンで操作したとき本体表示部に 「 RC :1」、 
「 RC :2」、「 R じ3」の表示び点滅する場合は、本体側 
と U モコン側で U モコン番号び違っています。 

本体表示部に表示されている数字の U モコン数字ボ 
タンを押しなびら、決定ボタンを目秒上押し続け、 
本体側と U モコン側の U モコン番号を合わせます。 


敬曰付-時刻設定 


自動設定について 

デジタル放送を受信している場合、曰付-時刻の設定は 
自動的に行われます。受信していない場合は設定を行っ 
て < ださい。 

日付*時刻設定 

予約設定の前に時計び合っていることを確認し、合って 
いない場合は時計を合わせてく ださし、。 

デジタル放送を受信すると自動的に曰付-時刻び設定さ 
れますので、この設定は不要です。 

詳しくは 「1 . 接続•準備編1 49ぺージをご覧くだ?^い。(設 
定ち法び、基本操作と少し異なります。） 


初期化や更新を行ラとさに設定します。（☆の付いた項目は、 
工場出荷時の設定/設定 I 」セツトをした後の設定です。） 



够設定リセット 

システムに保存している情報を初期状態（工場出荷時の 
状態）に戻します。 


設定項目 

設定内容 

リセツトずる 

U セットして、本機に保存してい 
る情報を、初期状態に戻します。 

リセツトしない ☆ 

U セットしません。 


リセットを実行すると、予約内容、番組表データは消 
去されますび 、 HDD (八ードディスク）内の録画蚕 
組は消去されません。また、暗罰番号の設定は U セッ 
卜されません。 

設定リセットを巧ラと、自動的に電源は「切」とな0 
ます。 

操作方法は PT - 接続•準備編1 46ページをご覧ください。 

U モコン番号は！に戻0ます。 

(リモコンで操作びできなくなった5、 「® U モコン番 
号設定」の I お知 5 せ I をご確認ください。） 


各項目について詳しくは [ T . 接続•準備 a 百 7、 百 8、60 
〜64ページをご覧ください。 


各項目について詳しくは 「1. 接続•準備編 I 呂呂〜呂巨ぺ一 
ジをご覧ください。 


各項目について詳しくは |1.接続•華備 g 54ページをご覧 
<ださい。 


各項目について詳しくは ri . 接続•準備編| 6呂〜巨7ぺ一 
ジをご覧くださし、。 


本機は視聴年齢制限や視聴料金の制限など、各種の制限 
を設けることびでさます。これ5の制限を通過するとさ 
などに、暗証番号を使います。 

操作ち法については、179ページをご覧ください。 


年齢制限のある番組の視聴を制限するための設定です。 
年齢制限は4〜2日歳の範囲で設定でさます。 


設定項目 

設定内容 

数字ボタンで年歸を入力 

視聴年齢を制限します。 

無制限な 

視聴年齢を制限しません。 


※あ5かじめ暗証番号の設定（一17 曰 ページ）をして 
おくことび必要です。 


電源「切」のとさ自動ダウン□—ドでソフトウェアの更新 
を行うかどうかを設定します。（ソフトウエアを自動更新ず 


ることで本機の機能改善などに巧応ずることびでさまず。） 

設定項目 

設定内容 

するな 

自動ダウン□ードを巧います。 

しない 

自動ダウン□ー ドを行いません。 


ダウン n — ド中は、本体表示部に口し」と表示されます。 


リモコン番号を設定でをます。 

-詳しくは 11 ■ 接続‘準備編| 呂1ぺージをご覧ください。 

お知 5 せ 

リモコンで操作したとを、本体表示部にこんな表示が出たときは 



( ~^ 本体の U モコン番号び 

し — rxL 1_一 I ゆっくり点滅 


避)通信（インターネット）設定 


@暗証番号設定 


领巧聴年歸制限設定※ 


通)ダウン□—ド設定 


アンテナ設定 


靖)チヤンネル設定 


獲)化巧設定 


领)リモコンを号設定 


初期化•更新 


177 
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ホームメニューの 各種設定を する 


適)八ードディスク初期化 

HDD (八ードディスク）に録画した番組などをすべて 
消去し、 HDD をお買い上げ時の状態に戻します。 

お買い上げ時、 HDD は初期化された状態でずので、巧 
期化の必要はありません。 

じ(下のよラなとさに初期化をします。 

- HDD 内の番組を消去してわ空さ容量（残量時間）び 
増えないとを。 

-本機のエラーび発生し、 U セット操作をしてち改善さ 
れないとさ。 

- HDD 内のタイトル成を画した番組）をすベて消去し、 
U フレッシュさせたいとを。 


ごミち意) 

初期化によ0消去されたタイトルは元に戻せません。大切 
なタイトルは 、 BD (ブルーレイデイスク）または DVD デイ 
スクにダビングしてから初期化してください。 


設定項目 

設定内容 

ずる 

HDD を初期化します。 


HDD に録画済みの番組などび、全て消去さ 


れます。 

しない ☆ 

初期化しません。 


海)個人情巧初期化 

本機には、放送局とデータの送受信をするために入力し 
た、お客様の個人情報び記憶されています。 

本機を他人に譲渡したり、廃棄したりずる際には、個人 
情報の初期化を巧い、情報を消去して<ださい。 

録画したタイトルは消去されません。録画したタイトル 
ち消去したい場合は、八ードディスクの初期化を行って 
<ださい。 


個人情報初期化 


設定項目 

設定内容 

ずる 

個人情報び初期化されます。 

しない ☆ 

個人情報び残0ます。 


I ごミち意 I 

•「 BD ビデオ用データ初期化」を実行すると、 BD ビデオで 
個別に設定したブックマークや、ゲームのスコアなどび消 
去されます。 

够システム動作テスト 

アンテナび正しく接続されているか、また、巨- CAS 力一 

ドび正しく装着されているかなどをテストすることびで 

さます。 

-テストに失敗したとさは、「アンテナを接続する」 
(一 「1.接続•準備編 1 18〜 gg ぺージ)' 「 B-CAS (ビー 
キャス）カードを本機に挿入する」 (^ |1.接続，華備編| 
37ページ）び正しく行われているかどうか、ご確認 
ください。 

. 本機のソフトウェアのパージョン情報を確認すること 
ちでさます。 

通)ソフトウェアのち新 

ネットワーク 

-本機をインターネットに接続している場合、最新のソ 
フトウ王アをネツトワークサーバーか5ダウン□ード 
し更新でをます。 


設定項目 

設定内容 

ずる 

ネットワークサーバーから最新のソフト 
ウェアをダウン□ードし更新します。 

しない ☆ 

更新しません。 


-暗証番号を設定している場合は入力してください。 

-ソフトウェアの更新をしよラとしたとを、3日分し分内 
に予約び設定されている場合は更新でさません。予約 
終了後に更新を巧ってくださし、。 

-ディスクを取0出してから行ってください。 


. 個人情報初期化を行ラと、設定び工場出荷時の状態に 
戻0、自動的に本機の電源び切れます。 

• U モコンま号は1に戻ります。 

( リモコンで操作びできなくなった5、177ぺージ「@ 
U モコン番号設定」の I お知 5 せ] をご確認ください。） 
BD ビデオ用データ初期化 

BD ビデオ再生時の操作で動作び遅<なった0正常に再 
生しな<なる場合に、目 D ビデオデータの初期化を巧い 
ます。 


設定項目 

設定内容 

初期化ずる 

HDD (八ードディスク）に記録さ 
れた BD ビデオ用データをすべて消 
去し、初期状態にします。 

初期化しない ☆ 

巨 D ビデオ用データを初期化せず残 
します。 







視聴制限のための暗証番号を設定します。 


テレビと本機の準備をします 


►30 ぺージ 


ホーム画面を表示させまず 

トム I を巧す 

「呂設定」を選んでミ夫定します 


0^9で選び©を巧す 


視聴準備」一「暗証番号設定」 
を選んでミ夫定しまず 


0^0で選び©を押す 


お知日せもチャンネル 

- 1 呼苗宜レ I ご 


ご注意 


初期化したとさは、データ放送などで、再度情報の入力び必要とな 
ります。また、ポイント情報などを初期化されます。 


暗証番号はちれないよラにがずメモしてください。 


暗註香号をちれたとまは 

• 「ホーム」 一 「設定」一「初期化-更新」一「個人情報初期化」で 
個人情報を初期化することで U セットされます。他の設定項目ち U 
セットされ、工場出荷状態に戻ります。 

お註香号はな下の設定で巧いまず 

• 「ホーム」一「設定」一「視聴準備」一「視聴年齢制限設定」 

-「ホーム」- r 設赴-「視聴準備」一「通信（インターネット）設定」 
-「デジタル放送接続制限」 

-「ホーム」一 r 設定」 一 「映像•音声調整」一「巨 D/DVD 再生設定」 
- r 視聴制限レベル」 


通信（インターネット）設定 


視晒年齡娜艮設定庶制旧] 


「する」を選んでミ夫定します 

4巧の暗証番号を入力します 

丘三)〜® (ふた内）を巧す 

確認のためもう一度入力しまず 


7「確認」でミ夫定しまず 

@を押す 

与 暗証番号設定 

g 設定を終了しまず 

Q を押す 


度!回 I飄、 





D 音証番号を設定する 
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視聴制限とディスク優先言語 


視聴制限とディスク優先言語を設定する 


視聴制限で国コード、ディスク優先言語で言語コードを設定します。 



I お知5せ I 

-「ディスク優先言語」で适ぶ言語コードについては下記をご覧ください。 


1「ホーム」一 r 呂設定」_ r 当映像 • 
音芦調整」一 「 BD / DVD 再生設定」 
を選んでミ夫定しまず 


軒 


々タピング9予*9も弓 |g む#ま>丢!7^ 


1刮哥* 


&，,側 

を'ご 


• が姑 
巧 g■ 百 PBS 

国 HUB 


2「視聴制限レベル」を選んで決定し 
まず 


3暗証番号を入力しまず 

►179ページ 


4それぞれ選んでミ夫定しまず 


視なお隅レベル 


I2l 切 QI 

BD ビデオの 視聴制限年齢を設をしてくださ い。 

F 無議 I 

巨 D / DVD ビデオの国コードを設定してください。 

「 「曰本 I I 


-視聴制限レベルについては173ページをご 
覧< ださい。 

-国コードについては下記をご覧ください。 


S 「ディスク優先言語」を選んでミ夫定 
します 


A それぞれの項目の言語を選んでミ夫定 
しまず 

7設定を終了しまず 

Q を巧す 


ディスク匿巧言語 
アングルマーク表示 
BD-UVE 誠 
3 D 切換設定 

3Dmm^ 


国 コー ドの一覧表言語 コー ドの一覧表 


アメリカ 
カナダ 
日本 
ドィツ 
フランス 
イギリス 
ィタ IJ ァ 
スペイン 
スイス 

スウェーデン 

オランダ 

ノルウェー 

デンマーク 

フィンランド 

ベルギー 

香港 

シンガポール 

夕斗 

マレーシア 
インドネシア 
台湾 

フィ U ピン 
オーストラ U ア 
□シア 

中国 


A A アフアル語 
A 曰アブバジア語 
A F アフ U 力ーンス語 
AM アムノ ラ語 
A R アラビア語 
AS アツサム語 
A Y アイマラ語 
AZ アゼルバイジャン語 
巨 A バジキール語 
B E ベラルーシ語 
巨 G プルガ IJ ア語 
巨 H ビ八 一 U — 語 
巨 I ビスラマ語 
巨 N ベンガル語、バングラ語 
巨〇チべツト語 
巨 R プルトン語 
CA カタロニア語 
CO コルシカ語 
CS チェコ語 
CY ウェールス語 
DA デンマーク語 
DE ドイツ語 
DZ プータン語 
E L ギ IJ シャ語 
EN 巧語 

E 〇エスペラント語 
E S スペイン語 
E T エストニア語 
E U バスク語 
F A ペルシャ語 
F I フィンランド語 
F J フィジー語 
F 〇フェロー語 
F R フランス語 


F Y フ U ジア語 
GA アイルランド語 
GD スコットランドゲール語 
G L ガルシア語 
GN グアラニ語 
GU グジャラート語 
H A ノ、ウサ語 
HI ヒンディ語 
HR ク□アチア語 
HU 八ンガ IJ — 語 
HY アルメニア語 
I A 国際語 
I E 国際語 
I K イヌピック語 
IN インドネシア語 
IS アイスランド語 
IT イタ U ア語 
I W へブライ語 
J A 日本語 
J I イディッシュ語 
JW ジャワ語 
KA グルジア語 
K K カヴフ語 
K L グリーンランド語 
KM カンボジア語 
KN カンナダ語 
KO 韓国語 
K S カシ吉ール語 
KU ク J レド言吾 
K Y キルギス語 
L A ラテン語 
LN U ンガラ語 
L 〇ラオス語 
L T U トアニア語 


LV ラトビア語、レット語 

MG マダガスカル語 

Ml マオ IJ 語 

MK マケドニア語 

ML マラヤーラム語 

MN モンづル語 

MO でルダビア語 

MR マラータ語 

MS マレー語 

MT マルタ語 

MY 吉ャンマー語 

N A ナウル語 

N E ネパール語 

N L オランダ語 

NO ノルウェー語 

OC フ□バンス語 

OM アフアン語（才□モ語） 

〇 R 才 U ヤー語 

PA パンジャブ語 

P L ボーランド語 

PS バシユトー語 

PT ボルトガル語 

日 U ケチユア語 

RM ラエテイ=ロマン語 

R N キルンディ語 

RO ルーマニア語 

R U □シア語 

RW キニャルワンダ語 

S A サンスク IJ ット語 

S □ シンド語 

SG ヴンづ語 

SH セルビアクロアチア語 

S I シン八ラ語 

S K ス□バキア語 


S L スロベニア語 
SM サモア語 
S N シヨナ語 
SO ソマ IJ 語 
SQ アルバニア語 
S R セルビア語 
S S シスワテイ語 
S T セストゥ語 
S U スンダ語 
S V スウエーデン語 
SW スワヒリ語 
T A タミール語 
T E テルグ語 
TG タジク語 
TH タイ語 
T I テイグ U ニヤ語 
TK トゥルクメン語 
T L タガ□グ語 
T N セツワナ語 
TO トンガ語 
TR トルコ語 
TS ジオンガ語 
T T タタール言吾 
TW トウイ語 
U K ウクライナ語 
U R ウルドゥ語 
UZ ウズべク語 
V I ベトナム語 
VO ボラピユク語 
WO ウオ□フ語 
XH コーヴ語 
YO ヨルバ語 
ZH 中国語 
ZU スール語 
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麗因谭 



青ホ綠黄 


I □□□□ I 

• データの更新中は、更新び完了するまで他の操作は行わないでくだ 
さい。 

• データの更新中は、電源プラグを损かないで<ださい。 


ソフトウエアの更新をしよラとしたとき、30分切内に予約び設定 
されている場合は更新できません。予約終了後に更新を巧ってくだ 
さい。 


I 


本機をインターネットに接続しているとさは、最新のソフトウェアをネットワークサーバーか5 
ダウン□ー ドし更新が行えます。 

■ソフトウエアの更新情報について 

ソフトウェアの更新情報は、パソコンを使用してシャープホームぺージ内のサポートステーシヨン 
でご確認ください。【シヤープサポートステーシヨンづ》 http :// www . sharp . co . jp / support / av / dvd /] 


電源 開/閱 

^ 。。1 A 1 

I 画面をを]地上 D 

/BS/CS 

I 翻情報 J I 巧を叫 


mm 


録画…•停止 


W ホ I T XL. I 

圍画白 I 

早戻し K 

回 


早戻しゆっくり早送り 


再生 

前一時停止次 

I …II ■■ 

國 


ふ 

た 

内 




I fcii 

區 

1入加]換 

|3巧入力 

m 

两 

1 /PORS 

(W 

卜音声 

つ 1入加復 J 

1音量選局 

田回 
CZIC±lll 

1テレ阶 ] 1 faom 

耐兩 

卜5ぶ11 6„別 

fnxj 厄*1 

两1 rf 1 1 

1 1ボ經フ .1 1測!醜1トットトパ 


テレビと本機の準備をしまず 
ホーム画面を表示させまず 

トム I を巧す 

「回設定」を選んで決定します 

009 で選び©を巧す 

r ご]初期化•更新」一「ソフトウエ 
アの更新」を選んでミ夫定します 

0^0で選び©を押す 


おな se た3 

I呼当 y を ^Bll 


初期化.更巧 
芭をリセット 
A- ドディスク初巧化 
旧人情な初巧化 
システム B 巧テスト 


暗証番号を設定しているとをは暗証 
番号を入力します 


( J で〜|1〇ぶ](ふた内）を巧す 


179ページ 


お知5せ 




こアの更新 


ソフトウェアを更新ずる 


I 


:アを更新する 


ットワークサーパーか6ソフトウ: 


•薑本 視聴 録画.予約録画 再生•消去 編集 ダビング•管理 ファミリンク 設定 因ったとさは 


次ぺージへつづ< 〇 
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ソフトウェアを更新する 


5「確認」でミ夫定しまず 

@を巧す 

I データをネットワーク上のヴーパーか日ダウン□-ドして、 

本接のソフトウェアの更新をすることができまず。 


W 


-ネットワークサーバーへアクセスし最新のソ 
フトウェアを確認します。 

I ヴーパーにネットつ一夕接続しています。 I 

最新のソフトウェアを®認しています。 


アクセス中 


-最新のソフトウェアがあるとさは、更新のた 
めの画面が表示されます。「する」を選んで決 
定します。 



「ずる」を選んで決定しまず 



で選び (0 を押す 


最巧のソフトウェアびあ D ます。 
ソフトウェアの更新を巧ないますか？ 

現をのバーン -3 ン ： XXXXXXXXX 
最新パージ3ン : YYYYYYYYY 


「する」を還ぶとデータのダウン□-ドを開始します。 

I しなレ I 


• 最新のソフトウェアびないとをは 

-なのメッセージ画面び表示されます。「確認」 
でミ夫定します。放送画面に戻ります。 

© を巧す 


現在のソフトウェアは最巧版です。 
更巧の化要はありません。 

パージ3ン ： XXXXXXXXX 




7更新データをダウン□-ドし、ソフ 
トウエアの更新を行います 


更新データをダウン□-ドしていまず。 

を新バージ3ン YYYYYYYYY 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 7〇% 



アップ X — 卜を行■つています。 
しばらくこのままでお待ちくださし、。 



アップデートが完了しました。 

一旦空おを切にしてか5ご使用 < ださい。 


-ソフトウェアのダウン□ー ドに失敗した場合 
は、メッセージ画面び表示されます。「確認」 
でミ夫定します。手順5の画面に戻りますので 
ちラー度ソフトウェアの更新を行ってください。 

I 更新デー9のグ5ン□-ドに失技し*し fc 。 I 




g 本機の電源を切ります 

を巧す 


お知5せ 


-電源を切った横、電源を入れ、再び電源を切ったときは、ソフトウェ 
アの更新び完了するまで下記の画面び表示され、電源び切れない場 
合びあります。電源び切れるまでお待ちください。 


空源を「切」にします。 

しばらくお待ちください。 

アップデートをのブ□グラム処理のため、 

空源が「切」になるまで時間びかかることが 
あります。 


電源 
















でさること-でさないこと 


ディスクの種類とおもにでまること 


• HDD り V - ドディスク）または BD (ブルーレイディスク）にデジタル放送をそのままの画質 （ A イ 
ビジョン画質）で録画 

録画画質を DR に設定することでデジタル放送から送5れて<る信号をそのまま録画でさます。 

八イビジョン画質や日.1 ch 音声をそのまま録画でをます。 

録画画質は、デジタル放送の番組に合わせ HD (八イビジョン）または SD (標準）となります。 

• HDD (八ードディスク）または BD に録画画質を選んで録画 

任意の録画画質 （2 倍〜12倍、 HDOO 、 SXP 、 XP 、 SP 、 LP 、 EP 、 MN ) で録画でをます。 

2倍〜] 2倍 、 HD 00では放送データを圧縮した八イビジョン画質で日.1 ch 音声をそのまま録画でをます。それ料外 
の画質では、八イビジョン画質や已 . Ich 音声などデジタル放送をそのままのクオリティで録画することはできません。 

♦ BD ディスクにダビング 

HDD に録画した八イビジョン番組を、八イビジョンのままダビングできます。 

任意の録画画質でダビングすることをでをます。 

♦ DVD ディスクへ rVR フオーマット」でダビング 

任意の録画画質でダビングでをます。 

記録したディスクは VR フオーマツト対応の DVD プレーヤーでのみ再生でをます。 

また、デジタル放送の「1回だけ録画可能」「ダビング]日」の番組を DVD - RW/-R ( CPRM 対応）ディスクに記録する 
ことびでをます。 

♦ DVD ディスクへ「ビデオフオーマット」でダビング 

任意の録画画質でダビングでをます。 

デジタル放送の r 録画禁止」や「1回だけ録画巧能」「ダビング]日」の番組を記録することはでさません。 

市販の DVD プレーヤーや DVD - ROM ドライブのほとんどで再生でをる方式です。 

•おちにでさること/でさないこと 



1 HDD (八 ー ドディスク） 1 

BD - RE ( SL / DL ) 
BD - R ( SL / DL ) 
BD-RE XL 
BD-R XL 

1 DVD ディスク 1 

DR 録画 

2〜 
12倍 

HDOO 

SXP / XP / SP / 

LP / EP/MN 

VR フオー 
マット 

ビデオ 
フオ — マツ 
卜 

デジタル放送録画 

〇 

〇 

〇 

X 

O 

H 

D 

D 

か 

ら 

の 

ダ 

ビ 

ン 

グ 

の 

み 

〇※1 

H 

D 

D 

か 

ら 

の 

ダ 

ビ 

ン 

グ 

X 

外部入力録画 

X 

X 

X 

〇 

O 

〇 

〇※ 2 

バイ ビジ ョ ン画賣での録画 

〇 

〇 

〇 

X 

o 

X 

X 

デジタル放送日.1 ch 音声記録 

〇 

〇 

〇 

X 

o 

X 

X 

字幕記録 

〇 

〇 

〇 

X&3 

o 

X &3 

X &3 

連動データ記録 

ぴ4 

ぴ4 

ぴ4 

X 

〇※ 4 

X 

X 

ステレオ ニヶ 国語音舌記録（マルチ音靑） 

〇 

〇《已 

〇 

X 

0*5 

X 

X 

モノラル ニヶ 国語音声記録 

〇 

〇 

〇 

〇 

o 

〇 

の 

み 

X 

高速ダビング 

〇 

〇 

〇 

〇 

o 

X 

X 

追いかけ再生 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

- 

- 

同時録画再生 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

— 

- 

任意のチャプター設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

o 

〇 

X 

シーン消去 

〇 

〇 

〇 

〇 

o 

X 

X 

チャプター消去 

〇 

〇 

〇 

〇 

o 

X 

X 

フレーム 単位編集 

〇 

〇 

〇 

〇 

o 

X 

X 


《 ]DVD-RW/-R (CPRM 対応）ディスクでのダビングのみ可能。 

《2 ファイナライズ後はダビングでをません。 

《3 字幕び映儘として送られてをている場合のみ可能です。（字幕の入/切の切換びでさない映像のみ録画されます。） 

《4 「長時間モード設定」の「連動データ設定」に従い記録されます。予約録画では予約ごとに設定することもでをます。 （SXP 政下の画質 
では記録されません。） 

※己録画画質「7倍」「10倍」「12倍」で録画したとを、記録される音声は「ホーム」一「設定」一 r 録画機能設定」一「長時間モード設定」 
の「マルチ音靑設定」で設定されている音声です。（一 171 ページ） 


確認•基本 視聴 録画•予約録画 再生•消去 編集 ダビング•管理 ファミリンク 設定 固ったとさは 
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使用できるディスク 


本機で使えるディスクについて 


本機で再生でをるディスク（な下のディスクなかは再生でをません。) 


-- 

ディスクの 

大きさ 

録画方式 

(フ オー マット） 

再生でをる 
内容 

B/ut-rau O/sc 

BD ビデオ 

1」-ジョンコ-ド嚷 ) ( 嚷 1 を含の、 

または 「All Re 呂 ion (才ール U - ジヨ 

ン)」のディスク、ブルーレイ 3 D ™ 

に cm 盤 

BDMV フォーマット 

音声+映像 
働励 

BD-RE 

Ver . 2.1、 SL り層)/〇しに層)/ 
3.0、 XL (3 層） 

目 DAV フオーマット 

HDV フオーマット※ 1 

BD-R 

Ver .1.1/1.2/1.2 LTH TYPE /1.3/ 

1.3 LTH TYPE 、 SL (1 層)/ DL (2 層)/ 
2.0、 XL (3 層)/ XL (4 層） 

♦•"al** video' 

DVD ビデオ 

u - ジョントド國または舞 1 

の含まれるディスク 

]2 cm 盤 
8 cm 盤 

ビデ‘オフオーマット 

音声+映像 
働画） 

KW rR" 

DVD-RW DVD-R DVD-R DL 

]2 cm 盤 
8 cm 盤 

VR フオーマット 
ビデ‘オフオーマット 
AVCHD フオーマット※ 2 
(ファイナライス’済ディスク） 

音声+映像 
働画） 


写真フオーマット※ 3 
( DVD-RW のみ） 

」 PEG ファイル 

DVD+RW ， 

DVD+R ， DVD+R DL 

]2 cm 盤 
8 cm 盤 

ビデ‘オフオーマット 
(ファイナライス’済ディスク） 

音声+映像 
働画） 

DVD-RAM 

「力ートリ ツジか 51 
ディスクを取 0 出 
せるタイプ 

4.7/9.4 GB 

に cm 盤 
8 cm 盤 

VR フオ ー 7 ット 
AVCHD フオーマット※ 2 

音声+映像 
働画） 

抽腰因 

DIGITAL AUDIO 

音楽 用 CD 

]2 cm 盤 
8 cm 盤 

音楽用 CD フォーマット 

曰ド 

团區 1 

DMIMAUni 

1 团腫® 

1 aomuMion 

]2 cm 盤 
8 cm 盤 

音楽用 CD フォーマット 

曰ド 

CD-R CD-RW 

JP 防ファイルを記録したディスク 

」 PEG ファイル 


《1 HDV 方式のディスクは、再生でをない場合びあります。 

《2 再生でをるディスクは、ビデオカメラで撮影したディスクです。パソコンなどで作成したディスクは再生できない場合びあります。 
(ダビングは巧えません。） 

《3 シャープ製レコーダーで録画した写真フォーマツトのディスクのみ。 
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本機で使えるディスクについて 


上記□ゴマークがディスクレーべル面に入った、 J に規格に合格したディスクをご使用ください。 

規格外のディスクを使巧された場合には、再生の保証はいたしかねます。また、再生でをても、画質•音質の保罰 
はいたしかねます。 


• デジタル放送を DVD ディスクにダビングするときは、 CPRM 対応のディスクをお使いください。 

• VR フオー マットで初期化せずに録画をすると、ビデオフ オー マットで録画されます。（デジタル放送は録画できません。） 

•HDD (八ードディスク）に録画した「ダビング10」の番組は、目 D (プルーレイディスク）や DVD に日回コピーでをます。]0回 
目にダビングすると移動（ムープ）になり、ダビングした番組は HDD から消去されます。 

• HDD に録画した「1回だけ録画可能」の番組を日□や DVD へダビングする場合は、移動（ムープ）となり、ダビングした番組は 
HDD から消まされます。 

• ファイナライズ処理び必要な場合ちあります。 


これは 、 DVD レコーダーで VR (ビデオ レ〕ー デイング) フォー 
マツト記録された DVD - RW び再生できる機能を示していま 
す。 


‘ DVD - RW 対応の□…プレ-ヤ-には、右記の表示び 
付いています。 COMPATIBLE 

• DVD-RW ( CPRM 対応）に録画した。回だけ録画巧 I -1 

能」「ダビング10」の番組は、 CPRM 対応の DVD プレーヤーで再生できます。 

• DVD プレーヤーによっては再生できないものちあります。 

• DVD - R を VR フオーマットで初期化してダビングしたディスクは、 DVD-R VR フオーマット対応の DVD プレーヤーで再生できます。 
DVD-R VR フオーマット対応の DVD プレーヤーでち再生でをないとさは、フアイナライズをしてください。 

• DVD - R に PRM 対応）にダビングした n 回だけ録画可能」「ダビング10」のき組は、 CPRM 対応の DVD プレーヤーで再生で 
をます。（再生でをない機器ちあります。） 

•フアイナライズ処理をすると、ダビングびでをなくなります。（フアイナライズ解除をすると、再びダビングびでをるよラになりまず。） 
•ディスクに鶏量びある限り、ダビングびできます。ただし、フアイナライズ処理をすると切降のダビングびでをなくなります。 
(フアイナライズ解除はでをません。） 

•本機の高速ダビングは約2倍速です。4倍速や巨倍速の日 D (ブルーレイディスク）を使巧しても、ダビングスピードは約2倍速と 
なります。 


♦ DVD-R DL (2 層）ディスクについて 

• 本機政外でダビングした DVD-R DL (2 層) ディスクは、記録状態によっては再生できない場合びあります。 
• 本機政外で録画したディスクは、ファイナライズされていなくてち本機での追加録画は行えません。 

♦ ファイナライズ後のディスクについて 


DVD-RW (VR フォーマット）をフアイナライブしてを''' - 

♦ ダビング（追加記録）が巧えまず。 

DVD-RW (ビデオフォーマット)、 DVD - R をフアイナライズすると 

. 再生専用のディスクになります。 

> (ダビングは行えません。） 


本機でダビングでをるディスク 


-必ず 「for VIDEO」、「for General 」 または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。 
-ダビングするとをには、 12 cm 盤のディスクをご使用ください。 


\ ディスクの種類 

ディスクの特長 

B / u-rayOisc 

BD-RE SL(1 層)、 
DL(2 層)、 XL(3 層） 

Biu-rayOisc 

BD-R SL り層)、 DU 吕層)、 
XL(3 層)、 XL(4 層） 

座 

R W 

DVD-RW 《， 

巡 

R 

DVD-FTVDVD-R DL*' 

VR フォ-マット1朽オフォ-マット 

VR フォ -7 ット I ビデオフォ -7 ット 

ディスクのバージヨン 

Ver .2.1, Ver .2.1/2 x , 
Ver .3.0/2 x 

Ver . l .1 , Ver . l .1 /2 x 
Ver .1.2, Ver . l .2/4 X/LTH 
Ver . l .3/6 x . Ver . l .3/6 x / 
LTH , Ve 「.2.0/4 x 

Ver . l .1. Ver . l .1/2 X 

Ver . l .2/4 x , Ver .1.2/6 x 

Ver .2.0, Ver .2.0/4 x 
Ver .2.0/8 x . Ver .2.1/4 x 
Ver .2.1/8 x . Ver .2.1/16 x 
Ver .3.0/ 8 x 

新品のディスクを使ラとさに初期 
化び必要 

O 

O 

O 

〇 

ぴ 2 

必要ありません 

ダビングしたあとで 
再初期化びでさる 

O 

X 

O 

〇 

X 

X 

HDD に歸画した 
デジタル放送の 
ダビング 

歸画巧能 

O 

ロピ ー) 

O 

ロピ ー) 

O 

ロピ ー) 

〇 

ロピ ー) 

O 

ロピ ー) 

〇 

ロピ ー) 

ダビング 

10 

ぴ 3 

(コピー/ムープ） 

ぴ 3 

(コピー/ムーブ） 

ぴ 3 

ロピ -/ ム-プ） 

X 

ぴ 3 

ロピ -/ ム-プ） 

X 

1回だけ 
歸画可能 

ぴ4 

(ムープ） 

ぴ4 
(ムープ） 

ぴ4 
(ムープ） 

X 

ぴ4 
(ムープ） 

X 

歸画禁止 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

HDD からの 
ダビングスピード 

高速 ^ 9 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

1倍 速 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ダビングしたあと他の機器で再を 
でさる 

〇 

〇 

DVD-RW 
対応の DVD 
フレーヤーで 
のみ巧生でさ 

ます。&己 

フアイナライ 
ズすると再生 
でさます。 

VR フォー 
マットの 
DVD - R 対応 
機器で再生で 
をます。 

フアイナライ 
スすると再生 
でをます。 

繰0返し録画 

〇 

X 

〇 

ぴ7 

X 

X 

追加録画 

〇 

〇 

〇 

ぴ 7 

ぴ8 

ぴ8 


12 3 4 5 6 7 8 9 
※※※※※ ※ ※※※ 
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本機で使えるディスクについて 


本機でダビング • 再生でをないディスク 


-なのディスクは、本機でダビング•再生はできません。再生できても正常に再生されないことびあります。誤つ 
て再生すると、大音量によってスピーカーを破損する原因となる場合びあ D ますので、絶対に再生しないで 
<ださい。 


CDG 、 フオト CD 、 ビデオ CD 、 CD-ROM 、 CD-TEXT 、 CD-EXTRA 、 SVCD 、 SACD 、 PD 、 CDV 、 
_GVD 、 DVD-ROM、-DVD 才-ディォ、 HD DVD など _ 

その他、特殊なおのディスク（で A — 卜型や〇六角おのディスクなど） 

- AVCHD ち式の DVD ディスクはダビングでをません。再生のみ可能です。 


本機で再生でをないデイスク 


. 本機で再生でさるディスクでち、次のよラな場合はまった<再生でをないか、正常な再生がでさないことが 
あ0ます。 


BD ビデオ 

- U - ジョンコード 「 A 」 または 「All 
Region ] 1；(外のディスク（正式な 
販売地域外のディスク） U —ジョ 
ンコードの記載がないディスクは、 
NTSC 方式のディスクであれば再 
生でさることもあります。 

• PAL 方式、 SECAM 方式のディスク 

BD-RE* 

B じが 

- BD-RE Ver .1.0 は本機で再生でき 
ません0 

. カート U ッジタイプのディスクは 
再生でさません。 

DVD ビデオ*" 

• U - ジョン〕ード 「 ALL 」、 に」び 
含まれていないディスク（正式な 
販売地な!;(外のディスク） 

• PAL 方式、 SECAM ち式のディス 
ク（ミ毎外で製造されたディスク） 

DVD-RW*** 
DVD+RW* 
DVD-RAM 
DV 町が 
DVD+R'x 

-データが記録されていないディスク 
-フアイナライズされていないディ 
スク 

次のディスクは再生でをない場合が 
ありまず。 

• DVD-R ( VR フォーマット）デイ 
スク 

• DVD-RDL (2 層）ディスク 
• DVD+RDL (2 層）ディスク 


※無許語のディスク（海賊版のディスク）、業務用のディスク、他の 
レコーダーやパソコンで記録したディスクは、再生でをない、または 
正常な再生映像とならない場合びあります。 


CD-R 

CD-RW 

-データび記録されていないディスク 
-ファイナライズされていないディ 
スク 

•音楽 CD フォーマット、」 PEG ファ 
イルしソ外のフォーマットで記録さ 
れたディスク 

•音楽や映画などと静止画 (JPEG 
ファイル）び混在したディスクは、 
静止画 （ JPEG ファイル）を再生 
でをません。 

または、ディスクによってはまっ 
たく再生でをません。 

•ディスクの記録状態/ディスク自 
体の状態によっては、再生でさま 
せん。 

•ディスクと本機の巧性、または記 
録に使用したレコーダーによって 
は再生でをません。 

音楽用 CD 

.着作権保護を目的とした信号（コ 
ピーコント□ール信号）の入った 

CD は再生でをない場合びありまず。 

- DTS 音声と U ニア PCM 音声び混 
在しているディスクは再生でをな 
い場合びあ D ます。 本製品は、 CD 
{コンパクトディスク）規格に準拠 
した音楽用 CD の再をを前提とし 
て設計されています。 

ビデオ CD 

-ビデオ CD は本機で再生でをません。 

DTSCD 

- U こア PCM 音声のトラックが混 
在するなど、一部のディスクによっ 
ては、正常に再生でをないことが 
友0ます。 
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BD ディスク 


BD について 


推奨ディスク 


-必ず 「for VIDEO」、「for General 」 または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。 

-ディスクによっては本機との相性により、性能を十分に発揮できない（使用できない）場合がありますので、 
製社で確認済みの下記メーカー製ディスクの使用をおすすめします。 


BD-RE ( Ver .2.1/ lx -2 x ) に準拠したディスク 


ディスクのバージヨン 

1 _メ-力-_ 1 

Ver .2.1 

1シャープ 

1 TDK 

_ソニ-_ 

1パナソニック1兰菱化学メディア1 


BD-R ( Ver . l . l / lx -2 x 、 Ver.l .2/ lx -4 x 、 Ver .1.2 LTH TYPE 、 Ver.l .3/ lx - 色 x 、 Ver .1.3 LTH 
TYPE )、 BD-R XL ( Ver .2.0/2 x -4 x 3 層）に準拠したディスク 


ディスクのバージヨン 

1_ メ-力- _1 

Ver .1.1 

TDK 

ソニー 

パナソニック 

=菱化学 y ディア 


Ver .1.2 

シャープ 

TDK 

ソニー 

パナソニック 

兰菱化学 y ディア 

Ver .1.2 LTH TYPE 

太陽誘電 ( That ’ s ) 





Ver .1.3 

TDK 

ソニー 

パナソニック 



Ver .1.3 LTH TYPE 

太陽誘電 ( That ’ s ) 

王菱化学；>< ディア 




Ver . 2.0 XL (3 層） 

シャープ 






ダビングした BD を他の機器で再生するとをは 


• 本機でダビング絕励したディスクを他の機器で再生するときは、ディスクの種類や録画ち式口才ーマツ 
卜）により、再生でをる機器の条件び異な D ます。 

- BD ディスクはフアイナライズ操作は不要です。 



ディスクの種類/録画ち式 (フォ ー7 ット） フアイナライ ズ 

再生でをる 煤 器の果件 

DR/SXP • XP • SP • 
LP • EP • MN で録画 

M B 勵 E ♦- 

ほとんどの BD プレーヤーで再生でさまず。 

2 担〜じち.画で録画^ M 觀 * _ 

MPEG 4 AVC / H .264 に対応した機器で巧を 
できまず。 

3層、4層のディスクに 
ダビング 

> 

BD-RXL 巧届、 4 眉)’ 

BD-REXL (31) 

BD - R/-RE XU こ対応した機器で再をでをまず。 


《1再生する機器び再生の条件を満たしているかについては、お使いの機器メーカーにお問合せください。 

《2 BD-R Verl .3 LTH ディスクの場合は、再生機器び BD-R Verl .3 LTH に対応している必要びあります。 


本機で記録（ダビング）した BD ディスクび再的能な BD レコ-ダ -/ BD プレ-ヤ-むいて 


-記録方式や記録に使用したディスクにより、他機での再生び制限されます。 

※下記の表に該当していても、ディスクの状態や記録内容によっては、再生でをない場合びあ D ます。 

他機での再生を保証ずるちのではありません。 



言己録ち式/ディスクの種類 

再生可能な BD レコーダ ー / BD プレーヤー 

言己 
録 
ち 
式 

DR(MPE 白 2- TS ) 記録 

ほとんどの BD レコーダー/日 D プレーヤーで再生び可能です。 

2倍〜] 2倍/ HDOO ( MPEG 4 AVC / H .264) 
言臨 

MPEG 4 AVC / H .264 に対応した巨 D レコーダー/巳 D プレーヤーで再生び可 
能です。 

ミ 

S 

種 

類 

BD-R Ver .1.2 LTH TYPE デイスク、 
BD-R Ver .1.3 LTH TYPE ディスクに記録 

BD-R Ver .1.2 LTH TYPE ディスク、 BD-R Ver .1.3 LTH TYPE ディスクに 
対応した目 D レコーダー/巨 D プレーヤーで再生び巧能です。 

BD-R XL Ver .2.0 (3 層/ 4 層）、 

BD-RE XL Ver .3.0 (3 層）に記録 

BD-R XL Ver .2.0 (3 層/4層）、 BD-RE XL Ver .3.0 (3 層）に対応した 
日 D レコーダー /BD プレーヤーで再生び巧能です。 
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DVD ディスク 


DVD ディスクについて 


ディスクの種類とフォーマツトについて 


- DVD - RW /- R ディスクとフオーマットの種類を、お使いになる目的に合わせてお選びください。 


お巧いになる目的 > 

同じディスクで 

繰り返しダビングしたい。 


保存用なので 

ダビングは1回だけでをれば OK。 




をジタ脯 S をダビングしたい1 


DVD-R 

DVD-R P だ (2 層 ）※1 



をジタル放送をダビングしたし、) 



VR フオ ー 7ツトのディスクでダビング 

二重音声放送のニケ国語放送で、 

ま音声と副音声の両方が記録でさまず。 


《 ]DVD-R DL (2 層）ディスクは、200己年2月に DVD フオーラムで承認された新しい規格です。そのため、機器によっては、フアイ 
ナライズを行ったディスクでち再生でをない場合びあります。 

《2 DVD-RW または DVD-R ディスクを購入するときは、デジタル放送びダビングでをる CPRM (デジタル放送）対応のディスク購入を 
おすすめします。 


DVD-RW を使うとき 

-本機をお買いあばの時点では、新品の DVD-RW を挿入すると自動 
的に VR フ ォーマッ トで初期化されます。 

-ビデオフォーマットでご使巧になるときは、「初期化」といラ操作 
を巧い、ダビングをするための準備をします。初期化をするとをに、 
ダビングフォーマット（ビデオフォーマット）を選びます。初期化 
のしかたについては、27ぺージをご覧ください。 

- DVD-RW をおちにビデオフォーマットで使いたいときは、挿入し 
た DVD-RW を自動的にビデオフォーマットで初期化するように設 
定できます。設定のしかたは、 「DVD 自動初期化設定」卜170ぺ一 
ジ）をご覧ください。 

-ダビングした DVD-RW ディスクを新品同様に使いたいときは、も 
ラー度初期化します。 

※初期化すると、ダビングした内容はすべて消去されます。 


DVD-R を使ラとを 

•新品の DVD-R をビデオフォーマットで使うときは、「初期化」の 
操作は必要ありません。販売時からビデオフォーマットで初期化さ 
れています。 

DVD-R VR フオー マツ ト について 

-新品の DVD-R は、 VR フォーマットで初期化できます。 

- DVD-R を VR フォーマットで初期化できるのは、未使巧の状態で、 
1回だけです。（ビデオフォーマットに初期化し直すことはできま 
せん。） 

-不要なタイトルを削除でをますび、削除した分のデータ容量は復帰 
しません。 




DVD ディスクについて 


推奨ディスク 


-必ず 「for VIDEO」、「for General 」 または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。 

-ディスクによっては本機との相性により、性能を十分に発揮できない（使用できない）場含がありますので、 
製社で確認済みの下記メーカー製ディスクの使用をおすすめします。 


DVD-R (for General Ver ぶ. 0/1 X-8X、 Ver .2.1/16 x ) に準拠したディスク 


ディスクのバ’ージョン 

1 _ メ-力- _1 

Ver .2.0/4 x 

太陽誘電 （ That ’ s ) 

兰菱化学メディア 

曰立マクセル 

Ver .2.0/8 x 

太陽誘電 （ That ’ s ) 

云菱化学メディア 


Ver .2.1/16 x 

太陽誘電 （ That ’ s ) 

云菱化学メディア 



DVD-RDL (2 層/ for General Ver . 瓦 0/4X-8X) に準拠したディスク 


ディスクのバ’ージョン 

メーカー 

Ver .3.0 

王菱化学メディア 

Ver .3.0/4 x 

王菱化学メディア 

Ver .3.0/8 x 

王菱化学メディア 


DVD-RW ( Ver . l . l / lx -2 x 、 Ver . l .2/4 x -6 x ) に準拠したディスク 


ディスクのバ’ージョン 

1 _ メ-力- _1 

Ver . l . l /2 x 

王菱化学メディア 

日本ビクター ( JVC ) 

TDK 

Ver . l .2/4 X 

兰菱化学式ディア 

日本ビクター ( JVC ) 



お知5せ 

上記推奨メーカー製のディスクにつをましては、実際にテストを巧い、動作の確認びでをたちのですび、ディスクごとの柏性に巧して動 
作を保証するちのではありません。 

デジタル放送などのコピー制御信号の含まれた番組をダビングするとをは、 CPRM 対応の DVD-RW/-R ディスクを VR フオーマットで 
使巧して < ださい。 
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DVD ディスクについて 


ダビングした DVD を他の機器で再生するとをは 


. 本機でダビング(録画）したディスクを他の機器で再生するとをは、ディスクの種類和録画方式（フォーマツ 
卜）により、再生できる機器の条件が異なります。 

通常は、ダビングした後にファイナライズすると、他の機器でち再生でをる（互換性のある）ディスクがで 
きあがります。（フアイナライズのしかたについては152ページをご覧くださぃ。） 


ディスクの種類/録画方式 ファイナライズ 再生でをる機おのま件ぷ 

(フオーマット） 



《再生する機器び再生の条件を満たしているかについては、 
お使いの機器メーカーにお問合せください。 


例：再生でをる機器の条件 

DVD - RDL ディスク （ CPRM 対応）にデジタル放送をダビングし、他の機器で再生したいとを 



いい无 いい无 いい又 


再生でをまず。 


再生でをません。 














■ 0 如©「 


• U モコンの乾電池は消拜していませんか？ / U モコンの乾電池は正し < セツトされていますか？^18ぺージ 

• IJ モコンの操作範囲巧で操作していまずか？/向さは正しいですか？一 18ページ 

• |」モコン番号は正しく設定されていますか？一 |1.接続‘準植編| 51ぺージ/-:- 

本体と IJ モコンの U モコン番号設定び違っているときは、 peTfMfIftna © ©® 

本体表示部に本体側のリモコン番号び点滅表示されます。 片 —' つ おぉ ^、 

IJ モコン側の IJ モコン番号設定を本体側のリモコン番号 本体表示旨 B / \ \|」モコン受光部 

に合わせまず。 /- ' ' - 

• テレビの入力切換（外部入力）は正しく切り換えました占、？ 「口厂 . I ' I ホ体尹^::ミ三^ンを号 

一31ぺージ [ が!- ■'づ ゆっくり 点滅 

テレビの入力を本機を接続した外部入力に切り換えてください。 - 

• テレビのチヤンネルがスキツプ設定されていませんか？ 

一 [1' 接続.準備編 I 61、63ぺージ 


\|」モコン受光部 

本体のI」モコンを号び'' 
ゆっくり点滅 


操作がでさない（電源が入5ない）とさは、まず次のことをお確かめください 


映像や音声が出ないとさは、まず次のことをお確かめください 


I ディスクの再生がでさないとさは、まず次のことをお確かめください 


• ディスクは正しく挿入されていまずか？/表裏は間違えていませんか？^ 25ページ 
ディスクに傷やミちれはありませんか？ ディスクのお手入れ^26ぺージ 

• 己 D / DVD モードに切り換えて操作していまずか？ _ 

リモコンのを押し、再生したいモードに切り換えてください。 尚ホか I = 

一8フぺージ げ 

• 電源を入れた状態で HDMI ケープルを抜を差ししていませんか？ ゴ^ D ち二 K 選択時に 

電源を切ってか5、本機とテレビの HDMI ケーブルを接続し直し、 

電源を入れて < ださい。 


Tel>l：1o|：1 ■■を 

P 




t 


' 


- BD/DVD モ ー K 
選択時に点打します 


アンテナや映像*音声ケーブルは正しく接続されていますか？ 

入力と出力を間違えて接続していませんか？ 

一 。.接続•準備編 I 18〜22ぺージ 

テレビの入力切換（外部入力）は正しく切り換えましたか？一31ページ 
テレビの入力を本機を接続した外部入力に切り換えてください。 

テレビの入カスキップが設定されていませんか？ 

本機を接続した入力がスキップ設定されていないか確認してくだ 
さい。 

電源を入れた状態で HDMI ケープルを抜を差ししていませんか？ 
電源を切ってか5、本機とテレビの HDMI ケーブルを接続し直し、 
電源を入れて < ださい。 


• シャープ製のフアミリンク対応テレビと接 
続したとさは、本機の製品名が表示されま 
す。製品さが表示されているが部入力を還 
びます。 



次のよラな現象は故障ではない場合びありますので、修理をお申しつけになる前にお確かめください。 



と思った5 


巧障かな 



それでを操作でをないとまは、192〜205ページをご覽<ださい。 






極端に寒い場所でお •使巧温度範囲内でお使いですか。 

使いのとき 極端に寒い場所で本機を使巧するときは 、 HDD (八ードディスク）保護の 

ため（暖機のため） HDD の準備び必要です。電源を入れてか5使用でさ 
るまで、時間びかかりますのでしば5くお待ちください。 

HDD の空き容量がな - HDD の空き容量びなくなるまでたくさんの番組を録画したときは、本機 

くなったとを の操作びできなくなる場合びあります。 

見終わった番組やダビング済みの番組などの中か5、不要な番組を消去し 
てください。 （ri 回だけ録画可能」の番組や、「ダビング 10 」の番組で 
目回〕ピー済みのものは、ダビングすると HDD (八ードディスタか日消 
去されます。）消去した番組は元に戻せません。大切な番組は BD (ブルー 
レイディスク）や DVD にダビングしてください。 

操作の途中で画面が -一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してください。 

止まり、操作ボタン •電源び切れない、または症状び改善しない場合は、本体の I 」セットボタン 

を受けつけない を先の細いもので押してください。本体表示部に 「 RE5Et 」 び表示さ 

れます。 


HDD の空さ容量がな 
<なったとを 


m 〜11已、 

137 


[ 只 E 弓 E り 


本体表71^部 


電源が入 S ない 


電源が勝手に入る_ 

電源が切れている 
のに本体表お部に 
「孔」、 rURtRJ , 
「 EPG 」 の表示が出る 


/ —' \ / 

。一 … ぉ ...••It BB .. •止 1. 

。0 > ■ 0 ■ 1 

i j ■* © 霞)還 

K - 



先の細いちので 
巧して < ださしん 


1」セットボタン 


リセットボタンを押すと電源び「切」になります。電源を入れ直してください。 

《 U セット操作をしたとをは、番組表の情報びいったん消えてしまいます。 

《 U セットしてち、録画したタイトルや予約情報などはそのまま保をされて 
います。ただし、録画途中や保存前の情報は、残日ない場合びあります。 

I 本体の U セットボタンを押しても改善されない場合は、電源を「切」にしま h .を病.準ぉ編 I 3 S 
す。その後、電源プラグをコンセントか5抜さ、再度差し込んでください。 

I 電源を入れるとシステムの確認のため情源プラグの损き差しや U セット操 207 

作などによりディスクを確認しています。完了まで1日分 ULL かかる場合 
びあります。」のメッセージび表示されることびあります。このようなと动ま、 

表示び消えるまでお待ち<ださい。 

《状況び改善されない場合は、販売店またはシャープお客様相談センター 216 

にご相談ください。 

I 電源ボタンは、本体表示部の rWR Iti び消えてか5押して<ださい。 206 

‘電源プラグびコンセントに差し込まれている場合は、いったん電源プラグを h .臟.準齡 il 38 
抜き、約]分後にちラー度電源プラグを差し込んでか5、電源を「入」に 
してください。それでも直5ない場合は、本機をリセット（上記）してくだ 
さい。 

I 本機の機能を向上させるためのソフトウ王アの更新（ダウン□ードサービス） 15 

やチャンネル再編情報の取得を電波を通して実行しているとさは、本機の 
電源び入 D 冷却ファンび回転します。本体表示部に「 U し」の表示び出ます。 

I 放送局との通信中は本機の電源び入り、冷却ファンび回転します。本体表 15 

示靴こ「3円 t 円」の表示び出ます。 

「 U 円 t R 」 表示中でわ電源を入れて操作する事びでさます。 

I 電子番組表データの取得中は本機の電源び入り;令却ファンび回転します。 15 

本体表示部に 「 EPG 」 の表示び出ます。 

「 EPG 」 表示中でを電源を入れて操作する事びでをます。次回電源を切つ 
たとさにデータを再取得します。 


こんなとをは 


ここを確かめてください 


ぺージ 


と思った！5 






積雪や豪雨などによ 
る一時的な映像障害 


BS-CS デジタル放 
送の電波障害 

BS デジタル放送の降 
雨対応放送について 


デジタル放送の画面 
が映 S ない 
11日度 CS デジタル 
放送を受信でをない 


BS アンテナを接続し 
たが、 BS • 11日度 
CS 放送が映5ない 
テレビの BS - 110 
度 CS 放送が映 S な 
し、 

地上デジタ J レ放送が 
映 S ない、映りが悪 
し、 

ケーブルテレビ 
(CATV) で地上デジ 
タル放送を受信でを 
ない 


電源が切れる 


「無操作オフ設定」び「する」に設定されていませんか。「する」に設定 174 
されている場合、何も操作していない状態（放送視聴状態）び3時間続 
くと自動的に電源び切れます。 

I 本機で「機能切換」一「ファ SU ンク設定」一「連動設定」を「する」 175 

にしている場合、ファミ U ンク対応のテレビの電源を切ると、本機の電 
源ち切れます。 

I 「再生後自動オフ設定」び「する」に設定されていませんか。「する」に 81、174 
設定されている場合、再生び終了して自動停止したとさは、その後約已 
分間何わ操作しないと自動的に電源び切れます。 

一発起動（クイック起動）び設定されている状態でダウン□ードヴービ ー 

スを行ラとを、ダウン n — ドサービスを開始する巳分前になると、一時 
的にクイック起動設定を解除します。そのため、すぐに電源び入5ない 
場合びあります。 

I クイック起動設定を「する（設定2)」にしているとをは、電源を切っ 164、176 
たあと2時間を過ざるとクイック起動び解除されます。 

I 衛星放送は雷雨や豪雨のよラな強い雨び降った0、 。。。片 - 

雪びアンテナに付着すると電波び弱くな0、一時的に^-。 。こみ.\ 

画面や音声に雑音び出たり、ひどい場合にはまったく。。 

受信でさなくなることがあ0ます。これは気象条件に ‘ 丫:三ぃ 

よるをので、アンテナや本機の故障ではありません。_ _ Wr ______ 

I 雷び発生すると BS • CS デジタル放送の電波び乱れ、画面にブ□ック ー 

ノイズび出た0映像-音声び途切れることびあ0ます。 

BS デジタル放送衛星か5送5れてくる電波び、激しい降雨によって弱 一 

め5れ、放送を受信でをないことびあります。これに対応するため、送 
る データを 少なくすることで 映像. 音靑を途切れなく提供する サービス 
び「降雨対応放送」です。 

(:ち句を巧す (ふた内）を巧して視聴設定の 

項目で切り換える 



《降雨対応放送は、放送局側でサービスを行っているとさのみ巧能です。 

※降雨等によって受信しにくくなった場合、自動的に録画び停止するこ 
とびあ0ます。成を画中は、降雨対応画面に切り換え5れません。） 

《通常画面に戻したいときは、 I ぉ叫（ふた内）を押して視聴設定の項目「ア 
ングル番号/映像切換」で切り換えます。 

- B - CAS 力ードび正しく挿入されているか確認してください。 30 、 

|1.接病，準お編1 3 / 

• 旧3 • CS アンテナ電源」び「切」になっていませんか。 |1 .接続. 準描編 I 55 

•映像、音声のない放送ではありませんか。 一 

•有料チャンネル、有料番組は、受信契約をした B - CAS カードを本機に |1.接新準臟 I 37 
挿入しないと受信（録画）でをません。 

• 別冊の rrwmi をご覧のうミ、アンテナ接続や設定をご確認<ださい。 |1.接続.準臟 I 


別冊のに iiHi ] をご覧のラえ、アンテナ接続や設定をご確認ください。 |1.接新麵 I 

72〜73 

I アッテネーター（減衰器）設定を確認してください。アッテネーター設定び |1 .接続.準描編 I 56 
「入」のときは、 r 切」にすることで映りび改善される場合びあります。初 
期設定を行ったとさは、自動で設定されます。 


こんなとをは 


ここを確かめてください 


ぺージ 


故障かな 


クてぐ 
ッれす 
V さが 
ク定源 
{ 設電い 
動ザこな 

393 J/ 1— T**. 

起}の5 
患動る入 
I 起いに 



電源について(つづき) 


強い雨や雪、雷の日に映像び映らない 


放送び映らない 


次ぺージへつづ< 













今まで視聴でさてい 
た放送が、受信でさ 
ない 

•はじめて B - CAS 力ードを挿入したときは、有料放送番組でも、一定期 
間だけ視聴できる自動仮視聴サービスを巧っている放送局びあります。 
そのため、自動仮視聴期間び過ぎたあとに受信契約を行わないと受信で 
きなくなる放送びあります。 

-地上アナ□グ放送終了にとわない一部の地域では、チャンネルび再編（変 
要）されている場合びあります。地上デジタル放送のチャンネル自動設 
定を行ってくださし、。 

12 

|1.接続•準お捐1 

呂7、呂8 

地上デジタル放送の 
電子番組表がまおさ 
れない 

•「番組表取得設定」を「する」に設定し、取得したい時刻を設定してく 
ださい。その後電源「切」の状態で、設定した時刻か5 4日分程度取得 
動作をします。 

•電子番組表で「番組データびありません。[青]ボタンで番組表を更新し 
ます。」と表示された放送局びあるとをは、その放送局の欄を選んで cb 
を押します。番組表び自動で更新されます。その放送局を 2 分程度受信 
してち電子番組表び更新されます。 

•CATV (ケーブルテレビ）放送環境でご使用のときは、表示できない場 
合びあります。 

17呂、 

|1.接病，準括編| R さ 

37 

BS • 110 度 CS デ 
ジタル放送の電子番 
組表が表おされない 

•電子番組表で「番組データびありません。[青]ボタンで番組表を更新し 
ます。」と表示された放送局びあるとをは、その放送局の欄を選んで ( f ] 

を押します。番組表び自動で更新されます。その放送局を2分程度受信 
してち電子番組表び更新されます。 

•CATV (ケーブルテレビ）放送環境でご使用のときは、表示できない場 
合びあります。 

37 

画面が映 S ない 

• テレビまたは AV アンプ側で、本機をつないだ入力端テを選択して<ださい。 

• HDCP に対応していない DVI 機器口ま映像び映らなし ' i 場合びあります。 

(本機の HDMI 出力端子は、 HDMI 機器との接続を目的に設計されてし、ます。） 

-電源を入れた状態で HDMI ケーブルを抜き差ししていませんか。電源 
を入れた状態で HDMI ケーブルを损さ差しすると、映像び映5な<なっ 
たり、正しく映5ない場合びあります。電源を切ってか5、本機とテレ 
ビの HDMI ケーブルを接続し直し、電源を入れてください。 

- 

放送の映像ち音声ち 
出ない 

•映像、音声のない放送ではありませんか。 

- HDMI ケーブルび抜けかかっていませんか。テレビと本機の電源を切り、 
HDMI ケーブルの接続を確認してください。 

- 

スピーカーか S 音が 
出ない、音が歪む 

-一時停止またはス□一再生/早送0/早戻し中は、音声び出ません。 

- DTS 収録の DVD 音声は、光デジタル音声出力端子または HDMI 出力 
端子から出力されます。本機の光デジタル音声出力端子または HDMI 出 
力端子を DTS 対応アンプまたはデコーダーとデジタル接続してくださ 
い。 

•目 D (ブルーレイディスク）または DVD ディスクに記録されている音 
声にオーディオ信号政外の音声や規格外の音声び記録されているなど、 
音声の記録状態によっては音声び出ない場合びあります。 

- HDMI ケーブルび抜けかかっていませんか。テレビと本機の電源を切り、 
HDMI ケーブルの接続を確認してください。 

102 〜 104 

|1.接続•華循編1 

29、30 

音が左ち逆|^なる/ 
片方しか音が出ない 

-音声ケーブルび左ち逆に接続されたり、片方びはずれたりしていません 
か。 

|1.接病，準描編1 さ1 • 

巧、2目、 S 8 

2 つの音が混ざって 
聞こえる 

.音声切換び間違っていませんか。 巨司 （ふた内）を押し、音声を切り換 
えます。ただし、ダビング時は、デジタル音声出力は音声切換できません。 

3呂、105 


こんなとをは 


ここを確かめてください 


ぺージ 


と思った！5 








HDMI ケーブルで接 
続しているが画面の 
上下左ちに黒い帯が 
出る 

D 端子は接続してい 
るが画面の左ちに黒 
い帯が出る 


画面に四角のノイズ 
が出る 


電波状態が悪<、映 
像が乱れる（正常に 
見えない） 

映像が停止する 


外部入力の映像が乱 
れる（正常に見えな 
い） 

HDMI ケーブルでテレ 
ビと接続しているが映 
像が映 S ない、正常な 
映像が映 S ない 

3D 映像が 2D 再生に 
なる 


八イビジョン対応テ 
レビと D 映像ケーブ 
ルで接続したが、映 
りが悪い 


•4:3 の放送を DR し^外の画質で録画したとさは、テレビで見た映像と 
異なって見える場合びあります。そのよラなとさは、テレビの画面サイ 
ズを変更してください。 

• D 映像出力設定を 「 D 3/ D 4/ D 日」に設定したときは、4: 3映像は左 
ちに黒帯をつけて出力します。 

-地上デジタル放送や巨 S • 11日度 CS 放送では、番組によっては1目： 
9サイズの映像に4:3の映像を入れ、左ちに黒帯の付いた映像で放送 
されていることがあ0ます。 

-デジタル画像圧縮技術の特性上、動をの速い場面などでブ□ック状の画 
像び目立つことがあ0ます。 

•電波状態び悪い場合や、電波び乱れている場合などでは、ブ□ック状の 
画像び目立つことびあります。 

• BS - 1 ] 日度 CS 放送巧アンテナの向きを調整してください。 

-アンテナケーブルびきちんと接続されているか確認してください。 


I 本機に衝擊や振動を与えませんでしたか。不安定な場所で使用していま 
せんか。衝撃や振動を感知すると停止します。 

HDD (八ードディスク）の特性上、ごくまれに画像び乱れることびあ 
0ますび、故障ではありません。 

I 電波状態び悪<なっていませんか。 

コピーガード入りの映像（信号）をご覧になるときは、本機を通さず、 
外部機器を直接テレビに接続してください。 


I 最原を入れた状態で HDMI ケーブルを抜を差ししていませんか。電源を入れ 
た状態で HDMI ケーブルを抜き差しすると、映像び映日なくなったり、正しく 
映5なし、場合びあります。 

最原を入れた状態で誤って HDMI ケーブルを抜し'!たときは、電源を切ってから 
本磯とテレビの HDMI ケーブルを接続し直し、電源を入れてください。 

I 「ホーム」一 r 設定」一「映像•音声調整」一「目 D / DVD 再生設定」一 「3 D 
切換設定」で「オート」に設定して<ださい。 

I 早送り、早戻し中は 2 D 再生とな0ます。 

I 接続しているテレビは 3 D 対応のテレビですか。 

I テレビと HDMI ケーブルで接続していますか。 HDMI ケーブル外で 
接続した場合は、 2 D 再生になります。 （ HDMI ケーブルは 3 D に対応 
した八イスピードタイプを使巧してください。） 

•テレビ側の D 端子の種類を確認し、「ホーム」一「設定」一「映像•音 
声調整」一「映像•音声設定」一「□映像出力設定」でテレビ側の D 
端テに合わせた設定を行ってください。 

•「 HDMI 映像出力設赴を、「] 日 8 日/目日 P 固定」 に 設定しているときは、 
D 映像出力端モか5出力される信号は、 D ] (48 日 i ) 信号とな0 ます。 


II .を爲•準協！！ 5白 


こんなとをは 


ここを確かめてください 


ぺージ 


故障かな 







と思った! 5 


こんなとをは 


録画が中断されている 


録画したが何ち録画さ 
れていない 


録画がでさない、録 
画が違中で止まる 


録画が停止でさない 


録画中の番組が視聴 
でをない 

外音薩から録画中、別 
の臟がネ臟できない 

ワンタッチ録画がでさ 
ない/ファミリンク機 
能で録画しよラとした 
が録画されない 

ファ5リンクの録画 
停止が働かない 
(テレビのリモコンで 
録画停止がでさない） 

外部機器やケーブル 
テレビ （CATV) の 
デジタルセットトツ 
プボックスか5録画 
でさない 


ここを確かめてください 


• HDD (八ードディスク）または巨 D (ブルーレイディスク）の録画中に電 
波状態び悪<なったり、停電などで録画び中断された場合は、その番組は 
正常に保存されません。録画 I 」スト画面に「アンテナ受信不良の可能性び 
あります。」または「停電などび起きた可能性びあります。」と表示されます。 

I 放送のない（放送び終了している）チャンネルを録画しているとをは、映 
像のない状態で録画されます。電波状態の悪いチャンネルを録画したとさ 
わ、映像のない状態で録画される場合びあります。 

I 連続した番組を予約設定したとさは、次の予約の録画準備のため、前の蚕 
組の最後び数十秒録画されません。 

• HDD または巨 D の残量は足0ていますか。残量を確認して<ださい。 

• HDD または巨 D 内に記録できるタイトル数やチャプター数は下記のとおり 
です。それ政上録画することはでさません。 

使いかたによっては録画でをるタイトル数び少なくなる場合びあります。 


ページ 


HD □の 場台 1 

タイ トル 数 
チャプター数 

999タイトル 

1タイトルにつき99チャプター 
合計20000チャプター 


日□の 場合 

タイ トル 数 
チャプター数 

2日0タイトル 

1層、2層11タイトルにつき98チヤプター、合計1000チヤプター 


3層 

1タイトルにつき98チャプター、合計19目日日チャプター 


-録画を始めた状態、録画中の状態をご確認ください。 

-再生中は、録画の操作びでをません。 

-本機び HDD または目 D を判別し終える前に、録画の操作を始めませ 
んでしたか。 HDD ランプまたは巨 D ランプび白色点灯するまで、操 
作はお待ちください。 

-録画中に電源プラグを抜いてしまった0、停電になったりしませんで 
したか。 

-録画び禁止された映像は録画でさません。 

-デジタル放送は、電波状態び悪い場合は録画でさません。 

•録画を停止するとをは、@のち側にある I ■ I (録画停止）を押して<だ 
さい。録画終了時刻び設定されているとさ（予約録画中）は、(録画 
停止）を2回押してください。 ' ~ * 

•エコモードを「入」にしていませんか。 

-外部機器か5録画中は、録画中の映像（放送）のみ視聴でをます。チャン 
ネルや入力は切0換え5れません。 

-「ワンタッチ録画」とは、今テレビで見てし係番組をファミリンク機能を使っ 
て録画する機能です。ワンタッチ録画は本機び停止状態のときに働きます。 
•エコモードを「入」にしていませんか。エコモードび「入」のときは働き 
ません。 

-ファミリンクを使った録画停止は、ワンタッチ録画、ファミリンク[1](標 
準）予約録画など、ファ SU ンク機能を使った録画を停止するちのです。 
•ファミ U ンクを使った録画（予約録画）び停止しないとをは、本機の U 
モコンの f 与（録画停止：^のち側）を押します。 

•区到（ふた内、レコーダー巧/黒ボタン）を押し、が部機器やセットトツ 
プボックスを接続した外部入力に切り換えて<ださい。 


33、61 






予約がでさない 

•目已番組まで予約でをます。（電モ番組表予約、曰時指定予約、ダビン 
グ予約、休止中の予約の合計。） 

•通常の予約び実行中（録画中）の場合は、実行中の予約と時刻の重なる 
新たな予約は設定でさません。 

63 

予約録画の開始•終 

-連続した予約の設定をしている場合、次の番組の先頭か 5 録画を開始す 

64 

了時刻が微妙にずれ 

るため、前の番組は予約録画終了時刻よりわ早く録画び終了します。 


る 

-番組の頭切れ防止のため、設定した時刻より数秒早く録画び始まります。 

— 

予約したのに録画さ 

-録画化の状態を確認して<ださい。 r 録画びでさない、録画び途中で止ま 

196 

れていない、途中で 

る」をご確認ください。 


切れている 

-録画開始時刻に下記の状態であった場合は、録画されません。 

-録画画質変換ダビング中成动 1 開始時刻から已分前までに、操作を終え 
て < ださい。） 

■巨 D (ブルーレイディスク）や DVD ディスクのタイトル名変更中など（録 
画開始時刻の已分前までに、操作を終えてください。） 

-予約待機中/録画中に停電びありませんでしたか。 HDD (八ードディス 
ク）の録画中に電波状態び悪<なったり停電などで録画び中断された場 
合は、その番組び正常に録画できません。 



-録画先の残量は十分でしたか。残量び少ない場合、不要なタイ h ル成を 

呂3〜呂4、 


画した番組）を消去してください。 

114〜115 


-録画予約を「休止」にしていませんでしたか。 

-放送時間び変更されていませんか。 

-番組び延長されていませんでしたか。 

-温度の低い場所で使用すると、 HDD び準備状態になることびあります。 
予約実行前しばらくの間、電源を「入」のままにしておさます。 

78 


-ホーム^ニューの r お知らせ」の r 受信機レポート」を確認してください。 

166 


-途中か 5 録画禁止の番組び始まったとをなどは、録画は中断されます。 

13 


-予約した番組の前の番組び時間延長にな D ませんでしたか。予約を開始 
しよラとしたときに、放送局か 5 送 5 れて<る番組の開始時刻の情報び正 
しく更新されていない場合びあります。この場合は予約び失敗となりま 
す。曰時指定予約の場合、前の番組び延長しそラなとさは最大延長時間 
を加昧し、予約することをおすすめします。 

66 

r 番組延長設定」をし 

-デジタル放送の場合、放送局か 5 番組延長の情報び送 5 れてこないと番 

— 

たのに、途中で番組 

組延長機能び働さません。 


が終わっている 



録画予約した番組が 

•毎週•毎曰録画予約した番組を詳細設定の「保を設定」で「重ね録り」 

74 

消されている 

に設定しませんでしたか。「重ね録 0」 に設定した番組は、自動的に上 
書き録画されます。 


BS デジタル放送の 

-データ放送（ラジオ放送）は記録でさません。 

— 

データ放送が記録さ 
れていない 



「アクオス」の電子番 

-テレビの主電源を切りませんでしたか。 

— 

組表か 5 (ファミリ 

-「アクオス」の電モ番組表を使った（ファ SU ンク [1] (標準）予約）は、 

— 

ンク [1] ( 標準）予約） 

本機び停止状態のとさに働 < 機能です。 


をしたが予約録画が 

-予約び重なったとさは、本機の予約び優先されます。 

— 

働かない 

-エコモードを「入」にしていませんか。エコモードび「入」のとさは働さません。 

29 


•録画曰を「毎曰」や「毎週」などにして繰 D 返し予約設定した番組の放送 
開始時刻び変わり、「アクオス」のファミ U ンク予約と時刻び重なった場合、 
ファ S リンク予約は実行されない場合びあります。 

72 

予約録画した番組が 

-録画中に電波状態び一時的に悪くなり録画び途中停止し、すぐに電波状態 

— 

複数のタイトルに分 

び回復すると自動的に別タイトルとして録画び再開します。 


かれてしまラ 

•放送局のイベント U レーサービスびある番組は、延長「入」で予約録画し 
ていると自動的に別のタイトルとして録画されます。 

13、66 

自動録画に登録した 

-番組情報にキーワードび含まれない場合は、番組は検索されません。 

67 

キーワードで番組が 

-登録済みの通常予約と時間帯び重なった場合、予約されずに r 該当番組 

67 

検索されない 

なし」と表示される場合びあります。 



こんなとをは 


ここを確かめてください 


ぺージ 


故障かな 



予約録画 


次ぺージへつづ< 








フード自動録画 

-キーワード自動録画と通常予約の録画時間帯び重なった場合、通常予約び 

62、67 

長された番組が 

優先されてキーワード自動録画は実行されません。キーワード自動録画の 


与れない 

番組を確実に録画するには、電モ番組表で予約してください。 

-自動録画に登録したキーワー问こ該当する番組の時間帯び重なった場合 
は、優先度び高いキーワードの番組び録画されます。 

67 


-ファミ U ンク予約と重なった隙、自動録画び番組の途中で中止になったり、 
録画されない場合びあります。 

67 

ミリンク機能が 

- HDMI ケーブルでシャープ製のファミ U ンク対応液晶テレビ r アクオス」と本 

153 

化、 

機を接続してください。本機で再生を開始すると自動でテレビの入力び切り 
換わるワンタッチ再生や、テレビの電源を切ると本機の電源も自動で切れる 
などの連動操作び巧えます。 

-エコモードを「入」にしていませんか。エコモードが r 入」のとさは働さません。 

29 


-「設定」一 r 映像•音声調整」一「映像•音声設定」の「映像同時出力設定」は、 

「 HDMI 端モ優先」に設定されていますか。「□映像端モ優先」に設定したと 
きは、ファミリンク機能は働きません。 

171 

ミ IJ ンク機能が 

-電源を入れた状態で HDMI ケーブルを损くと、ファ SU ンク機能び正常 

— 

こ働かない 

に働かない、正しく動作しなし、などの場合びあります。電源の入/切は、 
HDMi ケーブルの接続び済んでか5行ってください。 

-テレビのファ SU ンク設定はお済みですか。 

-ファミ U ンク機能び正常に働かなくなったとさは、次の手順で接続と設 
定を確認してくださし、。 

- 


-本機の電源を「切」にする 
- HDMI ケーブルの接続を確認する 

M . 接続•準楠箱 i 

24、32〜34 


-本機の電源を「入」にする 
-「ファミ U ンク設定」の「連動設定」を確認する 

175 


-エコモードを「入」にしていませんか。エコモードび「入」のとさは働 
をません。 

29 

ブルーレイディ 

. で 巨 D / DVD モードに切り換えていますか。 

-目 D ビデオまたは DVD ビデオの場合、 U - ジョンコード(再生巧能地域番号） 
び一致しているか確認してください。 

87 

や DVD ディ 
再生でをない 

184 

•イ也の BD レコーダーで H .2 目4長時間録画された BD ディスクは再生でさな 

い場合びあります。 

- BD-RE Ver . l . 日は再生でをません。 

- PAL 、 SECAM 方式のディスクは再生でをません。 

- HDD ( A - ドディスク)に録画中は、目 D ビデオの再生はできません。 BD ビ 


デオの再生中に予約録画び始まると、再生は停止します。 

-目 D または DVD ディスクへダビングしなむ'ち、そのディスクを再生すること 
はでさません。 

- DVD ディスクの場合は、録画した機器でファイナライズを行ってください。 

. 本機内部の つゆつ き(結露)を除去してください。 

9 


-ディスクの記録状態、傷、そり、ミちれやピックアップの状態、ご使用のディスク 
と本機との相性により、適切な再生びできない場合びあります。 

26 


-ディスクを取り出して表裏を確認してください。 

25 

ごデオが正常に再 

-目 D - JAVA を採用した BD ビデオを利用したと动ま、ソフトに記録されている 

96、178 

云ない/再生動 

データを HDD (八ードディスク)に記録してお < ことで映像を見なび5ゲー 


!い 

ムなどを楽しむことびでをます。 BD-JAV A を採用した複数の BD ビデオを 
利用した場合、まれに、再生時の操作で動作び遅くなったり、正常に再生しな 
くなる場合びあります。そのようなときは、旧〇ビデオ用デ~夕初期化」を 
行ってください。 

- 「 BD ビデオ用データ初期化」を実行すると、 BD ビデオで個別に設定した 
ブックマークや、ダームのスコアなどび消去されます。 

178 


なとをは 


ここを確かめてください 


ぺージ 


と思った！5 










市販の BD ビデオま -ディスクび自動再生に対応しているか確認してください。 96 

たは DVD ビデオを 
挿入したが再生が自 
動的に始ま S ない 


他の DVD レコーダー 
で録画 • 編集した 

DVD ディスクが 違 中 
で再生されな<なる 

-イ也の DVD レコーダーで編集したディスクのプレイ U ストは、12時間じ （ 

上再生でさません。 


ディスクの再生で音 

-ディスクの記録面に傷やミちれ(指紋)び無いかお確かめ<ださい。ディス 

26 

飛びしたり、画像が 

クにミちれ脂紋)び付着しているときはミちれを落としてください。 


乱れる 

-ディスクの読み取り部分にやほこりびたまると、音飛びした0画像 
び乱れて見える場合びあります。 

26 


《状況び改善されない場合は、販売店またはシャープお客様相談センター 
にご相談ください。 

216 

つづさ再生が働かな 

•市販の BD ビデオ、 DVD ビデオ、 BD - RE /- R 、 DVD - RW /- R ディスク、 

101 

い 

音楽用 CD は、ディスクを取り出すと、つづさ再生されません。 



-その他、ディスクやち生状態によっては、つづき再生び働かない場合びありまず。 

101 


• DVD ビデオ（ビデオフオーマットの DVD )、 音楽用 CD は、ディスク 
切換操作をするとつづさ再生されません。 

101 


•目 日 NUS VIEW や 目 D - UVE などの巨 D 」( Java ) に対応した 目 D ビデ 
才はつづき再生び働かない場合びあ0ます。 

101 

二重音声（ニヶ国語 

-下記のタイトル成を画した番組）は、録画時に r 主音声」または「副音声」 

169〜170 

など）の音声が切り 

のいずれか]つのみび記録されているので、音声を切り換えることは 


換えられない 

できません。なお、どち5の音声び記録されているかは、録画時の「ニヶ 
国語音声設定」によります。 

-ビデオフオーマットで録画されたタイトル 

-録画画質び rxpj (高画質）で、「音声記録方式設定」び「リニア 
PCM 」 で記録されたタイトル 

-外部機器か5「外部入力音声設定」び「ステレオ」でダビングされた 
二重音声のタイトル 



-オーディオ機器とデジタル接続して使用している場合は、アンプ側で音 
声切換の操作を巧ってください。アンプ側に音声切換機能びないときは、 
アナ□グ接続して本機側で切り換えてください。 


BD (ブルーレイディ 

-本機はアナ n グコピープ n テクト方式のコピーガードに対応していま 

— 

スク）や DVD の映 

す。コピー禁止信号び入っているディスクの場合、ビデオデッキなどを経 


像を、ビデオデッキ 
などを通して再生す 
ると、再生画面が乱 
れる 

由して再生するとコピーガードによ0正常に再生されません。 



市販の BD ビデオま -市販の目 D ビデオまたは DVD ビデオによっては、テレビ放映当時の音声 
たは DVD ビデオを をそのまま収録しているものびあります。そのため、吹き誓えの音源びな 

再生中、吹き替え音 い部分は、オリジナルの音源になりますので、日本語と外国語び交互に切 
声が切り替わってし り換わる動作をする場合びあります。 

まラ 


本機でダビングした -ビデオフォーマットの DVD - RW /- R ディスクの場合は、ファイナライズ 152 

ディスクを他のプ を巧ってください。 

レーヤーで再生でき • 本機でダビングした DVD - RW /- R を再生できない DVD プレーヤーびあ 19〇 

ない ります。 

• VR フォーマットの DVD - RW ディスクは、 RW 対応の DVD プレーヤ ー UI 152、190 
外では再生でさません。ファイナライズび必要なことわあ0ます。 

. DVD - RW /- 刊こダビングした ri 回だけ録画可能」 r ダビング1日」のタイ 1 日 0 

トルは、 CPRM 対応の DVD プレーヤーで再生してくださし、。 


こんなとをは 


ここを確かめてください 


ぺージ 


故障かな 



再生(つづさ) 


次ぺージへつづ< 〇 








• タイムシフト視聴中や追いかけ再生中は、録画 U ストを表示できません。 一 

1^/1(再生停止：の下）を押し、現在放送中の画面に戻ってか5操 
作してください。' 一— ' 

-温度の低い場所で使用すると、 HDD (八ードディスク）び準備状態になる 一 

ことがあ0ます。しば5くお待ちくださし、。 

•本機を U セツトしてください。 192 

. 上記を確認しても表示されなし请合は、 HDD (八ードディスク)の異常が考え5 216 

れます。お買い上げの販売店、またはシャープお客様相談センターにご連絡くだ 
さい。 


J ストのタイト 
こ「 * 」が表お 
を 

-他機で付けたタイトル名で本機で表示でさない文字は、 「****••••」 

と表示されます。 

88、140 

J ストに rxpj 
; p 」 などの画質 
) s 出ない 

•DVD ディスクの場合、ディスクをトレイか日取り出すと画質表示は出なくなりま 
ず。 


J た最後の数秒 
弓生されない 

-他機で録画(ダビング）したディスクの場合、録画を停止した位置と番組 
の終了位置び多少ずれることびあります。 

•連続した予約設定で先に録画した番組は番組の終了び数が早くなるた 
め、番組の最後び録画されません。 

62 

ソプ(尚向） 

) 、ない 

- HDD(A- ドディスク)に録画した放送番組の場合は、タイトルをまたぐ頭出し 
はでさません。最後のチャプター（トラック)まで進むと画面に D び表示され 
ます。 

103 

国再生/コマ送 
がラまくいか 

- DVD-RW/-R ディスク （VR フォーマッ ト) 政外のディスクでコマ送り動 
作をしたとさは映像びずれることびあります。 

•市販の巨 D ビデオや DVD ビデオでは、ディスクによって静止画再生/ コ 
マ送りの操作び禁止されているちのびあります。 

-巨 D ビデオの場合、コマ戻し再生はでさません。 

103 

102、103 

103 

) S 表示されない 

. 早送り/早戻し中は、宇幕は再生されません。 

- 

3/早戻し（サー 
) S ラまくいかな 

-ディスクや再生しているシーンによっては、早送りサーチをしたとさ、本 
書に記載のスピードにな 5 ない場合びあります。 

-タイトルをまたぐサーチはでさません。（音楽巧 CD は除く）巨 D’DVD 
ディスクの場合は、再生状態にな0ます。 

102 

102 

-再生がラま< 

化、 

-タイトルをまたぐス□一再生はでをません。 

•逆ス□一再生またはス□一再生をするとをは、一時停止をした後、 

または^を 2 秒 ULL 押し続けます。 

-巨 D ビデオの場合、逆ス□一再生はでさません。 

103 

103 

103 

录画-再生でさ 
/ 再生が中断さ 

-重ね録りで録画した番組を再生中に、重ね録り設定されている予約び始 
まったとさは再生び停止し、重ね録〇されます。（番組は消去されます。） 

74 

戸に再生すると、 

苗音声が乱れる 

•録画の状態によっては再生に影響び出る場合びありますび、録画は正常 
に行われます。 

— 


ごさないタイト •正常に録画されなかった映像は再生でをません。 一 

5る •録画時間び短い場合は、再生でをないことびあります。 一 

-受信機レポートで停電等により録画が中断されなかったか確認して<ださい。 166 


J スト（録画番 
量）が表示され 


り BD ビデオや -巨 D ビデオや DVD ビデオは、収録されている音声の音量レベルにより、巧 173 

ビデオを再生す 生時の音量び小さくなる場合びあります。 

!量が ルさくな ドルビーデジタルで音声を収録したディスクの場合は、 r ホーム」 - r 設 

赴-「映像‘音声調整」- r 映像 • 音声設定」 - 「音声出カレベル」で「シフ 
卜」にすることで音量を大さくすることびでをます。 

( DTS 、 ド ルビーデジタルプラス、ド ルビー TrueHD で音声を収録した 
ディスクでは働さません。） 


なとをは 


ここを確かめてください 


ぺージ 


と思った！5 










故障かな？と思った！ 5 


こんなとをは_ 

連動データ放送が視 
聴でをない、字幕な 
どが表示でをない、 

ス□一再生などの特 
殊再生がでをない 


追いかけ再生が自動 
的に解除された 


追いかけ再生がでさ 
ない 

タイムシフト視聴が 
でをない 


消去や編集がでさな 
し） 


シーン（部分）消去 
がでさない 


シーン（部分）追加 
がでさない 

チャプター（章）分 
割がでさない 


チャプター（章）結 
合•がでさない 


シーン（部分）消去 
でコマーシャルを削 
除したのに、早戻し 
すると削除した映像 
の一部が一瞬映る 

編集が中断される 


DVD ディスクの編集 
がでをない 

編集がでさない 


_ここを確かめてください_ 

I マルチビューサービス放送を HDD (八ードディスク）に録画して主映 
像政外の映像を再生すると、連動データ放送び視聴でさない、字幕など 
び表示できないなどの制限び出る場合びあります。また、ス□一再生な 
どの特殊な再生はでさません。 

I 「ホーム」一「設定」一「録画機能設定」一「長時間モード設定」の「連動プ'一 
夕設定」び、「記録しない」に設定されていないか確認してください。予約 
録画で個別に「連動データ設定」を「記録しない」に設定したタイトルち連 
動データ放送は記録されません。 

I 追いかけ再生時に早送 0 視聴（早送 0 サーチ）をしたとき、現を録画さ 
れている番組の手前になると自動的に追いかけ再生び觸除され、現在放 
送中の画面に戻0ます。自動的に現在放送中の画面に戻るタイ S ングは、 
早送りスピードや録画画質により異なります。 

I 巨 D へ録画中の番組は、追いかけ再生でさません。 


タイムシフト視聴設逊ま、設定されていますか。 

タイムシフト視聴中、予約録画開始の2分前になるとタイムシフト視聴び解 
除されます。 

録画禁止の番組など番組によっては、著作権な護によ0、タイムシフト視 
聴びでさないものびあ0ます。 

タイムシフト視聴びできるようになるまで、を少時間びかかることびあります。 
タイムシフト視聴中に放送び録画禁止になったときは、タイムシフト視 
聴のための録画を停止します。 

目 D / DVD モードでは、タイムシフト視聴はできません。 

ダビング予約待機中は、ダビング元の編集操作はできません。 

電波状態や停電などで録画び停止した番組は、正常に録画終了でさてい 
ないため編集暫ダビングびでさません。そのよラな番組は録画リストを 
表示させたとき、「アンテナ受信不良の可能性びあります。」または「停 
電などび起きた可能性びあります。」 恥丈 ッセージを表示します。 

I ] タイトル(番組)あたりシーン(部分)消去できる回数は已日回までです。 

I ] 度の操作で「シーン(部分)消去」びでをるのは、 1 シーンだけです。 2 つ 
ULL のシーンを1度の操作で消去することはでさません。 

I DVD ディスクの「シーン馆 P 分)消去」はでさません。 

I 本機ではシーン馆 K 分）追加は行えません。 


- HDD (八ードディスク）に録画したタイトルのチャプター数び1 タイ 
トルあた0日目チャプター、総チャプター数び20000あるとをは、 
それ!; LL 分割することはでさません。 

• DVD ディスクの「チャプター（章）分割」はでさません。 

-「シーン(部分)消去」または「チャプター(章)消去」で自動的に記録された 
チャプターは結合できません。 

- DVD ディスクの r チャプター偉)結合」はできません。 

•消去終了地点を設定した箇所によっては、早戻しした際にシーン消去し 
た映像の一部び一瞬映ることびあ0ます。これは、映像データを特定の単 
位で処理するために起こるもので、故障ではあ0ません。 


I HDD ( A — ドディスク)の編集中に録画予約開始時刻になると、編集を中 
断し、録画予約び実行されます。 

I 本徽ま、 HD □(八ードディスク）や目 D (ブルーレイディスク）に記録した 
番組(タイトル)のみ編集び巧えます。 

I 電波状態や停電などで録画び停止した番組は、正常に録画終了でさてい 
ないため編集やダビングびでさません。そのよラな番組は録画リストを 
表示させたとき、「アンテナ受信不良の可能性びあります。」または「停 
電などび起きた可能性びあります。」 むみ ッセージを表示します。 


ページ 


114、 121. 
125 





HDD (八ードディス -ri 回だけ録画巧能」または「ダビング]日」のタイトルを DVD ディスク 13、27、 
ク）か6、目 D (ブ にダビングする場合は、 CPRM 対応の DVD-RW/-R ディスクに VR フォー 135、 

J レーレイディスク）. マットでダビングしてください。 137、 

DVD ディスクへダビ なお、 ri 回だけ録画巧能」のタイトルまたは「ダビング 1 日」の 1 日回 183、 

ングでをない 目のダビングは複製び禁止されているので、巨 D • DVD ディスクへダビン 185 

グすると複製ではなく移動（ムーブ）となり、 HDD からは消去されます。 

• HDD び再生中の場合は、高速ダビングのみ行えます。巨 DVD ディスー 
クび再生中の場合は、ダビングでをません。 

-本機でダビングできる目 D ■ DVD ディスクを挿入してありますか。 135 

•本磯でダビングできるディスクについては一13呂、185、187、189 
ぺージ 

-ディスクの残量は足りてしほすか。 53〜54 

-ディスクび保護されていませんか。 113 

•デジタル放送を DVD ディスクにダビングするときは、 CPRM 対応の 27、183、 
DVD- RW/-R ディスクを使巧して VR フォー マットで初期化してか5ダ 188 

ビングしてください。 DVD-R ディスクを VR フォー マットで使用するには、 

初期化び必要です。 

- フ アイナライズされた DVD-R、DVD-RW ビデオ フォー マットのディスク 152 

にダビングしようとしていませんか。残量びある DVD-RW ビデオ フォー マッ 
卜の場合、 ファ イナライズを解除すればダビングをすることびでさます。 

. ダビングを始めた状態、ダビング中の状態をご確認ください。 一 

-本機びディスクを判別し終える前に、ダビングの操作を始めませんでした 
か。 BD/DVD ランプび白色点口するまで、操作はお待ちください。 

. ダビング中に電源プラグを抜いてしまった D、 停電になったりしませんで 
したか。 

•] 枚のディスクに記録できるタイトルやチャプターの限界は下記のとおりで 一 

す。下記の限界に] つで わ当てはまる場合、それ以上そのディスクへダビ 
ングすることはでをません。 



BD 

DV □ディスク 

タイトル 1 枚のディスクに 

200 まで 

9 目まで 

チャプター 1 枚のディスクに 

] 層、 2 層 

1000 まで 999 まで 


3 層 

19 色 00 まで 

1 つのタイトルに 

98 まで 

99 まで 


•傷、そり、ミちれやピックアップの状態、ご使用のディスクと本機との相性に 2R 

より、適切な録画びできない場合びあります。 

• 他の 目 D レコーダー や DVD レコーダーでシーンの 追加や シーンの 消 まを たく 一 

さん行ったディスク（已]回];(上）では、ダビングがでをない場合びありまず。 

•シャープ製切外のレコーダーで録画されたディスクへはダビングでさない 一 

場合びあ0ます。 

-他機で長時間録画したディスクは、ダビングびできない場合びあります。 139 

「ダビングびでさない場合」をお読み<ださい。 

•ダビング時の制限事項びあります。「ダビングできる組み合わせ」、「ダビ13 目〜 140 
ング画質とダビングされる内容」をご覧ください。 

-他社のレコーダーで記録された DVD-R DL に層)ディスクでは、ダビング ー 

びでをない場合びあります。 

• 電波状態や停電などで録画び停止した番組は、正常に録画終了でさていな 一 

しすこめ編集やダビングびでをません。そのような番組は録画 U ストを表示さ 
せたとき、「アンテナ受信不良の可能性びあります。」または r 停電などび 
起さた可能性びあります。」のメッセージを表示します。 

ダビングしたタイトルび① ri 回だけ録画巧能」、③ r ダビング1日」の番組で 13、137 

日回までコピー済みではあ0ませんか。 

このような場合は、複製び禁止されているので、目 D’DVD ディスクへダビン 
グすると複製ではなく移動(ムースとなり、 HDD からは消去されます。 

移動(ムーブ)となるタイトルは、ダビングを途中で止めると、ダビングし 13ス141 
たところまでび HDD か 5 消去されます。 


HDD に録画された -DVD ディスクにダビングするときは、 CPRM 対応の DVD-RW/-R ディス 188 

「1回だけ録画可能」 クをお使いください。録画方式は VR フォーマットに限ります。 

または「ダビング 「1回だけ録画可能」「ダビング1日」の番組のダビングについては、 137 

1 日」のタイトルがダ ページをご覧ください。 

ビングでさない 


HDD (八ードディ 
スク）か5目 D (ブ 
ルーレイディスク） • 
DVD ディスクにダビ 
ングした S、HDD か 
S タイトルが消えて 
しまつお： 


こんなとをは 


ここを確かめてください 


ぺージ 


と思った！5 





故障かな？と思った！ 5 


こんなとをは 

ここを確かめてください 

ぺージ 

DVD ディスクか5 
HDD にダビングでを 
ない 

•AVCHD 記録の DVD か5はダビングできません。再生のみ巧能です。 r 録 
画可能」(録画制限のない)タイトルび記録された DVD 政がか5は、 HDD 
にダビングでをません。 

-ビデオフォーマットの DVD はファイナライズすると HDD (八ードディ 
スク）へのダビングは行えません。 

-他機で録画したビデオフォーマットの DVD はダビングでをません。 

- 

ダビング予約がでさ 
ない 

•ダビング先の状態を確認して<ださい。「録画びでさない、録画び途中 
で止まる」をご確認ください。 

•番組予約の合計び目日番組（電子番組表予約、曰時指定予約、休止中の 
予約を含む。）になっているとさは、ダビング予約びでさません。この 
とさは、「予約リスト」で不要な予約を取0消してください。 

. ダビング予約は、]件のみ巧能です。 

• 「1回だけ録画可能」のタイトルや「ダビング]曰」で9回までコピー済み 
のタイトルは、タイトル保護び設定されているとダビング予約ができません。 

. 録画中や、別の予約録画を設定した時間と重なる時間のダビング予約は 
できません。予約 U ストで予約内容を確認してください。 

196 

77 

77 

ダビング予約したの 
にダビングされてい 
ない 

. ダビング開始時刻に下記の状態であった場合は、ダビングされません。 

-再生中は、ダビング開始時刻の3分前までに、操作を終えて<ださい。 

-ダビング中は、ダビング開始時刻の3分前までに、操作を終えて <ださい。 
■ファミリンク (HDMI) 予約をお使いの場合は、ファミ U ンク予約録画 
の終了か5日分政上遅5せて r ダビング開始時刻」を設定してください。 
•タイトル保護を設定した政下のタイトル(録画した番組)はダビングでをません。 

■ 「1回だけ録画巧能」のタイトル 
-「ダビング]日」で9回までコピー済みのタイトル 

- 

DVD ディスクへ八イビジョ 
ン画質でダビングでをない 

. 本機で八イビジョン番組を DVD ディスクにダビングずると、録画画質び変 
換されます。八イビジョン画質でダビングずるとさは巨 D をお使いください。 

— 

HDD (八ードディス 
ク）か5ビデオフォー 
マットの DVD - 
RW/-R ディスクにダ 
ビングすると、映像 
の縦横比がおかし < 
なる 

• 1目:9(ワイド)の番組は、ダビングすると映像び縦長に見えることびありま 
す。テレビで画面サイズの設定を変更して、見やすい映像にしてください。 
(テレビの設逊こついてはテレビの取扱説明書をご覧ください。） 

- HDD からビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスクにダビングしたとき 
は、1つのタイトル内に1目:目(ワイド)と4:3(ノーマル)の映像を混在させ 
ることはでをません。タイトルの途中で画面サイズび変わったとをち、ダビ 
ング開始時の画面サイズび継続されます。 

- 

ダビング元とダビング先で 
チャプターの位置がずれる 

-ビデオフォーマットの DVD ディスクにダビングした場合は、ダビング元の 
チャプターマークびコピーされません。 

140 

高速ダビングがでさ 
ない 

- DV □ディスクには高まダビングできません。 

高速ダビングでさるのは、巨□ディスクでず。 

133、134 

4倍速、目倍速の BD (ブ 
ルーレイディスク）を 
使用して高连ダビング 
したが、4倍速、目倍 
速でダビングできない 

-本機の高速ダビングは約2倍速です。 

4倍患目倍速の BD (ブルーレイディスク)を使用して高速ダビングしても、 
ダビングスピードは約2倍速となります。 

136 

DVD-R DL (2 層） 
ディスクにダビング 
がラま<でさない 

-ビデオフォーマットで初期化したディスクを使ってダビングした場合、1層目と2層 
目にまたびってダビングすると、1層目と2層目び別タイトルとして記録されます。 

- VR フォーマットのディスクにダビングしたとさは、連続でダビングでさる時 
間は日時間です。 

-他社のレコーターで記録された DVD-R DL に層)ディスクでは、ダビング 
びでをない場合びあります。 

— 

二重音声（ニヶ国語 
など）の音声が記録 
でさない 

-下記の場合は、録画時に 柱 音声」または 「副 音声」のいずれか1つのみび記録され 
ます。どちらの音青び記録されるかは、録画時の「ニケ国語音声設定」によります。 
選んだ音声のみび記録されるため、再生中に音声を切り換えることはできません。 

- DVD ディスクにビデオフォーマットでダビングするとき 

140、169 
〜170 

マルチ音声（ステレオ 
二重音声)の副音声(音 
声 2) などが DVD へ 
ダビングでをない 

- DR、2 倍〜12倍、 HDOO 画質で録画した番組は、そのタイトルを再生した 
音声でダビングされます。ダビングする前にダビングしたい音声を再生して 
選んでからダビングしてください。選んだ音声びダビングされます。 

35、47、 

10 呂、 

140 


確認•甚本 


視聴 


録画•予約録画 


再生•消去 


編集 


タビンク•管理 


ファ/ニリンク 


設定 


因つたとさは 


ダビング(つづき) 


203 







電源を「切」にした 
のに動作音がする 

•録画予約、ダウン□ー ド、番組表情報取得、目- CAS カード内の契約情 
報の更新などを実行しているときは本体内部の電源び入っているため、 
動作音（:令却フアンび回転）びします。 

•一発（クイック）起動待機中は本体内部の電源び入っているため、動作 
音（冷却フアンび回転）びします。 

-電源を切った直後、数分間は本体内部電源び入った状態となります。 

日、15 

164 

ディスクトレイを開 
めてち出てさてしま 
ラ 

-市販の目 D ビデオや DVD ビデオの場合、 U —ジョンコードび一致して 
いるか確認してください。 

•再生でをるディスクかどラか、確認してください。 

-表と裏を間違えていませんか。 

-録画されていない DVD - RAM を挿入していませんか。 

184 

184 

25 

ディスクトレイが出 
ない 

•録画 U スト画面、ダビング画面を表示させていませんか。画面を終了さ 
せてか5操作してください。 

.本体のリセットボタンを押して本機を U セットして<ださい。本体表示 
部に「 RE 日 Et 」び表示されます。電源び切れ、待機ランプび点好し 
てか5、トレイ開/閉ボタンを押し電源を入れて<ださい。 

-上記の操作を行ってちディスクトレイび出てこないとさは、お買いあげ 
の販売店またはシャープお客様相談センターにお問い合わせください。 

82、142 

192 

216 

ディスクを挿入する 
と「ピピッ」と音が 
する 

-ディスクを読み込むための音で故障ではありません。 


何ち操作していない 
のに音がする 

•電源び入った状態で一定時間何ち操作していないとさ 、 HDD (八ード 
ディスク）の動作音びする場合びあります。 

— 

録画時や再生時に「力 
チャ」や「コトコト」 

と音がする 

-本機を使用していてしばらく操作をしていなかった場合は、録画開始時 
および再生開始時に本体か5「カチャ」といラ音びする場合びあります。 
本体の動作音で故障ではありません。 

•HDD (八ードディスク）への録画時は本体から「コトコト」といラ音 
がする場合びあります 。 HDD (八ードディスク）の動作音で故障では 
ありません。 

- 

電源を切ったを、時 
計まおが出ない 

•「電源オフ時計表示設定」を「する」に設定してください。 

-電源を切った後、電子番組表データの取得中は、 「EP 日」と表示されます。 
放送局との通信中は「で RtR 」と表示されます。時計は表示されません。 

176 

15 

電源を入れると「ア 
ンテナ線の接続や設 
定に不具合がありま 

ッセージび出ても放送び受信できるときは、終了ボタンを押し、「目 S - 
CS アンテナ電源」を「切」に設定してください。 

|1.接続•準席房1 

すので BS/CS 電源 
を「切」にしました。」 
のメッセージが出て 
操作でさない 

•メッセージび出て放送び受信でさないとさは、電源を切り、アンテナ線 
の接続を確認してください。 

h . 接続•準捐攝 i 

19〜22 

本機の U モコンで操 
作すると、化の DVD 
機器（当社製）やテ 
レビち動作してしま 
ラ 

•他の DVD 機器（当社製）の場合は、本機の U モコン番号を切0換えて 
<ださい。 

- U モコン機能を持つテレビの一部には、本機の U モコンにより誤動作す 
るものびあります。本機と離してご使用ください。 

|1.接続•準齡|| 。1 

画面が止まり、 U モ 
コンで操作でさない 

•本体の電源ボタンで電源を「切」にし、電源を入れ直してみて<ださい。 
•電源び切れないとさは、本体の U セットボタンを押して<ださい。本体 
表示部に「 RE 弓 Et 」の表示び出ます。 

192 

本機の U モコンでテ 
レビの操作がでさな 
し1 

-リモコンに、テレビの方一力一指定の設定をしてください。 

•本機のリモコンでは、電源、音量、選局、入力切換び操作でをます。 

|1.接続•準席編1 tiO 
|1.接続•準輸|| tiO 


こんなとをは 


ここを確かめてください 


ぺージ 


と思った!5 







故障かな？と思った！ 5 


こんなとをは 

ここをおかめてください 

ぺージ 

1 ホ-/* 1 を巧してちホーム 
画面が表示されない 
本体表示部には 
い仙し| (メニユー)」 
と表示されるのに、 
テレビ画面にはホー 
ムメニユーが表おさ 
れない 

. 火 ソセー ジび表示されたとさは、火ッセージに従って操作してください。 
•テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えてか5、 0 -ム 1 を押してくだ 

. 再生中や追いかけ再生中、かんたんメニュー表示中、録画画質変換ダビン 
グ中は、ホーム画面を表示でをません。 

- 

予約録画実行中、本 
体表示部が点なする 

-電源を切った状態で予約録画待機状態にしているとさ、予約した録画び 
始まると本体表示部び点灯します。本体表示部を消したいとさは、「液晶 
設定」の「液晶バックライト」を「予約実行時のみ消丹」に設定します。 

176 

本機の設定内容が消 
をる 

-停電や、電源プラグび抜かれた状態で 10 分料上放置したとさは、設定内 
容び消えてしまラ場合びあります。 

•電源び入っている状態で、停電や電源プラグび抜かれて電源び切れたと 
をは、「設定」で設定した内容び工場出荷状態となる場合びあ 0 ます。また 
録画中は、録画していた内容び消去される場合びあります。 

- 

使用中に本体が 熱 < 
なる 

-本機を使用中、使巧環境によっては本体キャビネットの温度び若干高く 
なりますび、故障ではありません。安むしてお使いくださし、。 

•「巨 S • CS アンテナ電源」を「入」に設定している場合は、本機の電源を 
切ってち本体キャビネットの温度び多少高くなります。 

— 

|1 .接続•準睛編 1 tib 

電源プラグを抜さ差 
ししたとさにパチつ 
と义花が飛ぶ事があ 
る 

-瞬間的な放電によるちので異常ではあ 0 ません。 


MD レコーダーとデ 
ジタル接続をして CD 
か5 MD に録音した 
とを、 CD と MD の 
曲番が合わない 

•CD の巧間び短い場合は、 CD と録音した MD の巧番び一致しないことび 
お 0 ます。 

-視聴設定でトラックの指定を行った場合などは、 CD と録音した MD の巧 
蚕び一致しないことがあ 0 ます。 

95 

「アクオス純モード」 

/ 「クアト□ン純モー 
ド」 にならない 

-ファミリンク対応の「アクオス」 r アクオスクアト□ン」と接続していま 
すか。 

-「ファミ U ンク設赴の「連動設赴は「する」になっていますか。 

- HDMI ケーブルと□映像ケーブルの両方を接続しているとをは、「映像同 
時出力設定」び、 「 HDMI 端モ優先」に設定されていますか。 

|1 .接続•準 お 編 1 2 ん 

32 〜 34 
175 
171 

テレビのチヤンネル 
が勝手に切り換わる 

-ファ SU ンク予約を設定したときは、予約時間になるとテレビのチャン 
ネルび予約したチャンネルに切 0 換わ 0 ます。 

— 

かんたんメニユーが 
表おされない 

•再生中、ダビング中、番組表表示中、ホーム画面表示中、録画リスト表 
示中は、かんたんメニューは表示されません。 

22 


確認•甚本 


視聴 


録画•予約録画 


再生•消去 


編集 


タビンク.管理 


ファ/ニリンク 


設定 


因つたとさは 


その他 
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エラーメッセージ（例) 


エラーメッセージ（巧!!) 


ディスクび正しくなかったり操作を誤ったとさは、本体表ち部やテレビ画面に次のような表ちび出ます。 


本巧表术部 


こんなとをは 

ここを確かめてください 

ぺージ 

表示： レ ||円 jt 

本体システム準備中です 。 「WR ! t 」 表示中は電源が入りませんので、消 
えるまでお待ちください。 

1已 

表お： t 厂厂 

動作不具合が発生しました。一度、電源を「切」にし再度電源を入れ操作 
してください。 

— 

表示： f ?[ ' || 

f ? [召 
f ?[ 

本体の U モコン番号と U モコンの番号が違っています。本体表示部に点滅 
表示される U モコン番号に、 U モコンの番号を設定し直してください。 

M . 接続•準桶編 1 

曰！〜已2 

表ぉ■只 L • - 

アクオスの U モコンを操作している場合に、信号を受信して表おされる場 
合があります。 

— 


テレビ画面 


■録画や再生時のメッセージ 


テレビ画面表示 

エラーの内容と対応 

ぺージ 

この操作はでさません。 

• 誤った操作をしたとさ 

• 他の動作を行っているため操作でをないとを 

也の動作が終了してか S 操作してください。 


このディスクは再生でさませ 
ん/ 。 

-本機で再生できないディスクび入ってし、るとき 

>ディスクを確かめて入れ直してください。 

>録画中に停電したり、誤って電源コードを巧さませんでし 
たか。そのよラなディスクは認識できなくなる場合があり 
ます。 

184、 

186 

このディスクは録画でさませ 
ん /。 

•本機で記録（ダビング）できないディスク （ CD 书など）や傷、巧れ 
のあるディスクを入れたり、表裏逆に入れたとを 
-本機び対応していないディスクを入れたとき 

>録画用ディスクを挿入し直してください。 

> ディスクを確かめて入れ直してください。 

> ダビング中に停電したり、誤って電源コードを巧さません 
でしたか。そのよラなディスクは認識できなくなる場合が 
あります。 

25 

18呂、 
186 

ディスクを読み込めませんで 
した。 

再生でさません。 

- ディスクに傷や巧れびあるなど、途中で再生でをな<なったとを 
•記録状態び悪 < 途中で再生でをな < なったとを 

> 再生を停止し、ディスクを確かめて入れ直してください。 

託、 

184、 

186 

再生でさません。 

停止してください。 

再生でさるタイトルが入って 
いません。 

本機ではこのディスクには録 
画でさません。 

•本機に挿入した DVD - RAM に本機で再生でをるタイトルがなかった 
とき（本機では DVD - RAM に録画することはできません。） 

— 

システムエラーが発生しました。 
電源を「切」にします。 

•電源「入」のときに 、 HDD (八ードディスク）に問題び生じたとき 
(自動的に電源び切れます。） 

— 
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エラーメッセージ（例) 


■録画や再生時のメッセージ（つづさ） 


テレビ画面表本 


エラーの 内容と対応 


ぺージ 


本体背面のフアンが正し < 動作し 
ていません。背面フアンをご確認 
ください。電源を「切」にします。 


本体背面のフアンが正し < 動 
作しない可能性があります。 
フアンをご確認ください。 


’本体背面ファンび止まつている 
’正常に動作していない 

>一度電源を切り、再度電源を入れ直して<ださい。 

> U セットボタンを巧し、再度電源を入れ直してくださしん 
※上記を行ってち改善されないとさは、販売店または 
シャープお客様相談センターにご相談ください。 


192 

216 


選局-再生に失敗しました。 
チヤンネルを切り換えてくだ 
さい。 


’受信状況、再生状況によ D 、 処理び間に合わないとを 
’放送視聴時に電波状態び悪<選局に失敗したとを 
’再生時に記録したデータびこわれていて再生に失敗したとを 

>別のチヤンネルに切り換えてお楽しみください。 

>チヤンネルが切り換わ5ないとさは、本体の U セットボタ 
ンを先の細いちので巧してください。 

> 電源を入れるとシステム確認のため「電源プラグの巧き差 
しや U セット操作などによりディスクを確認しています。 
完了まで10分1•ソ上かかる場合があります。」のメッセー 
ジが表示されたとをは、まおが消えるまでお待ちください。 

※状況が改善されない場合は、販売店またはシャープお客 
様相談センターにご相談ください。 


32 

192 


216 


チヤプターが記録でさる上限 
を超えましたので録画でさま 
せん。不要なタイトルやチヤ 
プターを消去してか5録画し 
てください。 


タイトルやチャプターマークび、記録でをる上限を超えたとを 
タイトル数び制限を超えているとを 
タイトル数 


ディスク種類 

合計 


HDD ( A - ドディスク） 

白99 


BD (ブルーレイディスク） 

200 


DVD - RW /- R ディスク 

99 


チャプター数 



ディスク種類 

1タイトル 

合計 

HDD ( A - ドディスク） 

99 

20000 

目 D (1 層、2層） 

98 

1000 

BD (3 層） 

98 

19600 

DVD - RW /- R ディスク 

99 

999 


>HDD (八ードディスク）や BD (ブルーレイディスク）の 
場合は、不要なチャプターを消去するかチャプターを結合 
してください。 

DVD - RW /- R の場合は、 r このディスクにこれ!;(上録画でをません」 
のメッセージび表示されます。 


114~ 
116、 
125- 
128 


ディスクが修復でさませんで 
した。 


’ BD や DVD - RW /- R ディスクのダビング中に停電びあった場合、停 
電回復後データの修復を自動的に行いますび、ディスクに傷やちれ 
などびあり修復でをなかったとさ 


電源プラグの巧さ差しや U 
セツト操作などによりデイス 
クを確認しています。完了ま 
で10分1•ソ上かかる場合があ 
ります。 


’1」セット操作により、電源を切った場合など 
’停電などによ D 、 HDD や BD 、 DVD - RW /- R ディスクにディスク 
情報び正し < 書を込まれない状態で録画び停止した場合など 

>HDD ( A — ドディスク）や BD 、 DVD - RW /- R ディスク 
の確認が完了するまでお待ちください。確認は10分1<ソ上 
かかる場合があります。 


確認•甚本 視聴 録画.予約録画 再生•消去 編集 ダビング.管理 ファミリンク 設定 因ったとさは 


次ぺージへつづ< 〇 
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エラーメッセージ（例) 


■録画や再生時のメッセージ（つづさ) 


テレビ画面表示 

エラーの 内容と対応 

ぺージ 

ディスクを読み込めませんで 
した。 

ディスクを取り出したを、一 
旦電源を「切」にしてください。 

•ディスクに傷びあるなど本機で再生できないディスクを入れたり、 
表裏逆に入れたとさ、表示び出てをます 
•本機で対応していないディスクを入れたとき 

>ディスクを確かめて入れ直してください。 

>ダビング中に停電したり、誤って電源コードを巧さません 
でしたか。そのよラなディスクは認識できなくなる場合が 
あります。 

託、 

184、 

186 

八ードディスクにエラーが発生 
しましたので操作でさません。 
ライブ視聴のみ可能です。お 
早めに最畜のご販売店または 
シャープ修理相談センターま 
でご連絡ください。 

•HDD (八ードディスク）に問題びある場合、ス□一などの特殊再生や 
録画など 、 HDD (八ードディスク）の動作び必要な操作を行ったとを 

>一度 HDD (八ードディスク）を初期化してください。初 
期化しても改善されないときはなるべくお早めにお買い上 
げの販売店、またはシャープお客様相談センターにご連絡 
ください。 

28. 

216 

八ードディスクを確認中です。 
確認完了までは、ライブ視聴 
のみ可能です。 

•停電の後や、電源「入」のまま電源プラグを抜を差ししたとを 

>HDD (八ードディスク）の確認に 1 〜 2 分かかる場合が 
あります。その間は、放送視聴のみの動作となります。し 
ば 5 くお待ちください。 

— 

番組放送時間が変更されたた 
め、予約の開始がでさません 
でした。 

• 録画予約したま組の放送時間び変更されたため予約実行されな 
かったとを 

— 

フアイナライズでをませんで 
した。/初期化でさませんでし 
た。 

•ディスクに傷、巧れなどびあるとを 

>ディスクを確かめて入れ直してください 

託、 

184、 

186 


■録画や再生時のメッセージ 


ァレビ画面表本 

エラーの 内容と対応 

再生が停止しました。再生されているコンテンツ 
は Cinavia™ により保護されており、この装置上で 
の再生が許可されていません。詳細は http://www. 
cinavia.com をご覧ください。メッセージコード 1 

Cinavia の通告 

この製品は Cinavia 技術を利用して、商用制作された 
映画や動画およびそのサウンドトラックのラちい < つかの 
無許可コピーの利用を制限しています。無許可コピー 
の無断利用が検知されると、メッセージが表示され再生 
あるいはコピーが中断されます。 Cinavia 技術に関す 
る詳細情端ま、 http :// www . cinavia.com (D Cinavia 
オンラインお客様情報センターで提供されています。 
Cinavia についての追加情報を郵送でお求めの場含、 
CinaviaConsumer Information Center , P . 日 . Box 
86851, San Die 呂〇 , CA , 目 2 138, USA まで 1 まわくき 
を郵送して < ださい。 

コピーが停止しました。コピーされているコンテン 
ツは Cinavia™ によって保護されており、この装置 
でのコピーが許可されていません。詳細については 
http://www.cinavia.com をご寶ください。メッセー 
ジコード 2 

音声出力は一時的に 5 ユート状態になっています。再 
生音量を調整しないで<ださい。再生されているコン 
テンツは Cinavia™ によって保護されており、この装 
置上での再生が許可されていません。詳細は http:// 
www.cinavia.com をご寶ください。メッセージコー 
K3 

コピーを停止しました。このコンテンツは Cinavia™ 
で保護されており、そのためこの装置か S はコピーが 
許可されていません。詳細は http://www.cinavia. 
com をご覧ください。メッセージコード 4 
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エラーメッセージ（例) 


■直接録画時のメッセージ 


テレビ画面表示 

エラーの内容と対応 

ぺージ 

現在の HDD 残量で最後まで録 
画でさない可能1性があります。 
満杯まで録画します。 

•ノ V —ドディスクの残時間び録画するま組に巧して不足してしぶとき 

►八ードディスク内のタイトルを消去し、空を容量を増やし 
てか5再録画してください。 

114〜 
116 

現在の BD 残量で最後まで録 
画でさない可能1性があります。 
満杯まで録画します。 

•BD ロルーレイディスク）の残時間び録画するま組に巧して不足し 
ているとを 

>►空さ容量のあるディスクを挿入し直してください。 


ディスクに予約情報が書さ込 
まれているためこのディスク 
には録画でさません。録画可 
能な BD を挿入してください。 

•挿入された目 D-RE に予約の書さ込みがされているとさ 

也の録画可能なディスクに入れ換えて<ださい。 

— 

現在の BD 残時間では設定し 
た時刻まで録画でさない可能 
’曲があります。ディスクが満 
杯になるまで録画します。 

-録画中に BD 残量を超える録画終了時亥临設定しようとしたとき 
► 録画終了時刻を再設定してください。 

59 


確認•甚本 視聴 録画•予約録画 再生•消去 編集 ダビング.管理 ファミリンク 設定 因ったとさは 
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エラーメッセージ（例) 


■ス□-などの特殊再生時のメッセージ 


テレビ画面表示 

エラーの 内容と対応 

ぺージ 

八ードディスク準備中です。 
操作でさません。 

•HDD (八ードディスク）び準備中のとさに、スローなどの特殊再生 
や録画など、ノ V — ドディスクの動作び必要な操作を行ったとを 

► 準備が終わるまでは放送視聴のみ可能です。操作可能にな 
るまで、しば 5 くお待ちください。（寒い場所で使用して 
いる場合など、 HDD (八ードディスク）の温度が低くなっ 
ていると、 HDD (八ードディスク）の準備に時間がかか 
ることがあります。） 

— 

八ードディスクの状態が悪い 
ので操作でさません。 

•HDD (八ードディスク）に異常びあるとをに、スローなどの特殊再 
生の操作を行ったとを 

► HDD (八ードディスク）の修理が必要ですので、お早め 
にお買い上げの販売店、またはシャープお客様相談セン 
夕一にご連絡ください。 

216 


■ 己 D / DVD ディスクへのダビング時のメッセージ 


ァレビ画面表术 

エラーの 内容と対応 

ぺージ 

1度にダビングでさる数を超 
えています。次回のダビング 
で選択してください。 

•放送番組を複数選択してダビングするとをに、已〇タイトル（また 
はチャプター）を超えて選択しよラとしたとを 

>最大已〇タイトル（または已〇チャプター）ずつダビング 
してください。 

《よりをくのタイトルをダビングしたい場合は、ダビング 
終了後、新たなタイトルのダビングを行ってください。 

142 

デジタル放送のダビングには、 
BD を使用するか、 CPRM 巧 
応の DVD を VR フォー マット 
に初期化してご使用ください。 

• n 回だけ録画可能」または「ダビング10」の部分を含んだタイ 
トルを、ビデオフォーマットの DVD - RW /- R や、 CPRM 非対応 
の DVD - RW /- R にダビングしよラとしたとを 

>BD にダビングするか、 CPRM 対応の DVD-RW/-R デイス 
クを VR フォー マットで初期化して、ダビングしてください。 

27 、 

185 

タイトル保護が設定されてい 
ます。 

解除してか5ダビングしてく 
ださい。 

• n 回だけ録画可能」または「ダビング10」で9回までコピー済 
みのタイトルで、タイトルな護をかけたものをダビングしよラと 
したとを 

> ri 回だけ録画可能」または「ダビング 10 」で9回まで 
コピー済みのタイトルは、才 U ジナルの移動のみ可能です。 
タイトル保護がかかったタイトルは、移動がでさませんの 
で、タイトル保護を解除してか5ダビング（移動）してく 
ださい。 

112 


■編集-消去•タイトル名変更時のメッセージ 


テレビ画面表示 

エラーの 内容と対応 

ぺージ 

1 度に消去でをる数を超えて 
います。次回の消去で選択し 
てください。 

•タイトル選択消去で、已〇タイトル（またはチャプター）を超えて 
選択しようとしたとを 

>最大已〇タイトル（またはチャプター)ずつ消去してくだ 
さい。 

115 

結合でをないチャプターです。 

. 同-タイトル内でシーン消去やチャプター消去をした際にできるチャ 
プターは結合でをません 

125 

チャプターが記録でをる上限 
を超えましたのでこの操作は 
でさません。不要なタイトル 
やチャプターを消去してか 5 
操作してください。 

•編集結果びチャプター数上限 （ HDD は20000 /1層、2層の BD 
(ブルーレイディスク）は1000/3層の BD は19日00 /DVD 
は 999) を超えるとき 

>HDD (八ードディスク）、 BD の場合は、チャプター結合 
により、不要なチャプターマークを消去してか 5 編集して 
ください。 

125 


210 



エラーメッセージ（例) 


■ファミリンク録画時のメッセージ 


テレビ画面表示 

ぺージ 

so 已 

録画に失敗しました。 

この放送は録画することびでをません。 

>録画がでさない放送や番組、または録画がでさない記録メディア （ HDD - BD - 
DVD などの録画媒体）です。番組内容または録画メディアを確認してください。 

— 

5 06 

5 07 

録画に失敗しました。 

この放送は録画することびでをません。 

>►ファ5 U ンク録画がでさない放送です。 

>ファ5 IJ ンク録画機能を使用せず、本機の録画機能をご利用<ださい。 

— 

5 09 

5 10 

5 1 1 

5 12 

録画に失敗しました。 

>ファ 51) ンク録画機能を使用せず、本機の録画機能をご利用<ださい。 

— 

5 13 

5 14 

録画に失敗しました。 

この放送は録画することびでをません。 

> この放送や番組は録画することがでをません。 

>番組内容を確認してください。 

— 

S 16 

録画に失敗しました。 

記録可能なメディアびありません。 

>録画メディア （HDD . BD . DVD などの録画媒体）を確認してください。 


S 17 

録画に失敗しました。 

現在、再生中のため録画でをません。 

>再生を停止したを、再度録画を設定してください。 


S 18 

録画に失敗しました。 

別の録画を実行中のため、録画でをません。 

>現在録画中のため、あ5たに録画でさません。 


S 19 

録画に失敗しました。 

記録可能なメディアびありません。 

> 録画メディアが書さ込み禁止です。 

録画メディアを確認してください。 

— 

S 20 

録画に失敗しました。 

放送を受信でをないため、録画でさません。 

>放送が受信できません。設定が正しく行われているか、確認してください。 


S 21 

録画に失敗しました。 

記録可能なメディアびありません。 

>録画メディアに録画でさません。 

録画メディアを確かめてください。 

— 

S 22 

録画に失敗しました。 

記録可能な容量びありません。 

> 録画メディアの容量を確認してください。 


S 23 

録画に失敗しました。 

視聴制限びかかっています。 

> 視聴制限を解除して再度録画を設定してください。 


S 31 

録画に失敗しました。 

レコーダーび 録画でをない状態になっています。 

>► 録画機器を確認してください。 
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エラーメッセージ（例) 


■その他のメッセージ 


テレビ画面表示 

エラーの内容と対応 

ぺージ 


B - CAS 力ードを正しく 
挿入してください。 
B - CAS 力ードを挿入し 
ていてちこのメッセー 
ジが表おされる場合は、 
力ードを差し直してく 
ださい。 

- B-CAS カードの装着び不完全です 

> B - CAS 力ードを正しく挿入してください。 

30 、 

M. 接続•準巧編 1 

36 、 

37 

A 102 

この B - CAS 力ードは 
使用でさません。 

正しい B - CAS 力一•ド 
を装着して < ださい。 

• B-CAS 力ードび割れているなど、破損していたり、にチップ 
び壊れている 

> B - CAS 力ードを一度巧さ差ししてみてください。それ 
でもエラーが表おされる場合は、 B - CAS カスタマーセ 
ンターおよびご覧のチヤンネルのカスタマーセンターま 
でご連絡ください。 

30 、 

h. 接続•準巧编1 

36 、 

37 

A 103 

-この番組をご覧頂くに 
は、契約登録が必要です。 
詳細は、ご覧のチヤンネ 
ルのカスタマーセンター 
へご連絡く ださい。 

• この番組は有料放送で 
す。番組を視聴.録画 
するにはレコーダーに 
契約済みの B - CAS 力一 
ドを挿入して < ださい。 

• W 0 W 0 W や CS デジタル放送などの有料放送を無契約状態で 
選局した場合 

>ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターまでご連絡くだ 
さい。 

>契約済みの B - CAS 力ードを挿入してください。 

30 、 

M. 接病•準桶編 1 

36 、 

37 

A 107 

この B - CAS 力ードに 
はお要な情報がありま 
せん。 

ご覧のチヤンネルの力 
スタマーセンターへご 
連絡ください。 

- ご覧のチヤンネル用の目- CAS カードではありません 

> ご覧のチヤンネル用の B - CAS カードを挿入してくださ 
い。 

30 、 

h. 接病•準桶編 1 

36 、 

37 

C 000 

アクセスでをませんで 
した。 

• 接続したび、ヴーノ（一へのアクセスびでをないとを 

>一度別のチヤンネルを選局したを、ちラー度エラー表示 
のでたチヤンネルを選局し直してみてください。 

— 

C 204 

アクセスでさませんで 
した。 

• 接続したび、ヴーノく一へのアクセスびでをないとを 

>ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターまでご連絡くだ 
さい。 

— 

C 208 

サーバー証明書が不正 
のため、アクセスを中 
断します。 

• 放送で送られたルート証明書び信頼でをないため、アクセスを 
中断したとを 

>ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターまでご連絡くだ 
さい。 

— 

C 209 

サーバー証明書に問題 
があり、アクセスを中 
断します。 

• 放送で送られたルート証明書の形式び不正なため、アクセスを 
中断したとを 

>ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターまでご連絡くだ 
さい。 

— 

E 200 

放送チヤンネルではな 
いため視聴でさません。 

•このチヤンネル（ま組）は視聴でをません 

>別のチヤンネルを選局してお楽しみください。 

_ 



エラーメッセージ（例) 


■その他のメッセージ（つづさ) 


テレビ画面表示 

エラーの 内容と対応 

ぺージ 

E 201 

-天候の影響やアンテ 
ナの接続状況などによ 
り、受信状態が悪< 
なっています。 

•降雪や降雨障害などの電波障害またはアンテナのち向や角度び 
ずれたことによりアンテナ信号び弱くなつたとを 

>► アンテナの向をがずれていませんか。 

>受信強度は日01•ソ上ありますか。アンテナ信号テストで 
受信強度を確認して < ださい。 

>降雪や降雨により電波障害が起こりアンテナ信号が弱く 
なる場合があります。 


M . 接病•準桶編 1 

55 


-ライブ放送の受信状態 
が回復しました。 

• 降雨対応画面選択中で 
す。 

M . 接続•準情編 1 

56 

193 

E 202 

-放送が受信でさませ 
ん。アンテナの接続状 
況や調整、アンテナ設 
定の BS • CS アンテ 
ナ電源の設定をご確認 
ください。 

•放送が受信しに<< 
なっています。アンテ 
ナの接続状況や調整を 
ご確認ください。 

- アンテナび接続されていないとをや、放送び受信でをないとを 
• 電波状態び悪<放送び受信でをないとを 

>アンテナ 線 やチャンネル設定は正しいですか。 


h . 接続•準桶編 1 

1日〜 
22、 

呂 3 〜 
64 

E 203 

現在放送されていませ 
ん。番組表などで放を 
時間を確認してくださ 
い。 

• 選ばれている放送局で、ま組の放送び終了している 

>選ばれている放送局で、番組が放送されていないとさに 
表示されます。 

32 

E 204 

〇〇チヤンネルが見つ 
かりません。番組表な 
どでチヤンネルを確認 
してください。 

• 放送の無いチャンネルを選局したとを 

番組表などでチャンネルを確認してください。 

36、 

38 


-放送が受信でさないた 
め録画を停止しライブ 
放送に戻りました。 

-放送が受信でさない 
ため録画を停止しまし 
た。 

•受信状態が悪<なって 
いますので録画を停止 
しライブ放送に戻りま 
した。 

-ライブで放送が受信し 
にくくなつています。 

- アンテナび接続されていないとをや、放送び受信でをないとを 
• 電波状態び悪 < 放送び受信でをないとを 

>アンテナ 線 やチャンネル設定は正しいですか。 


M . 接病•準巧編 1 

1日〜 
22、 

呂 3 〜 
64 

E 210 

〇〇チヤンネルのサー 
ビスは、 この受信機で 
は受信でさません。 

•本機で受信できないチャンネル（ヴービス）を受信しようとし 
たとを 

>別のチャンネルを選局してお楽しみください。 


E 400 

データが受信でさませ 
ん/。 

’ 電波障害等によりデータを受信でさない場合など 

>一度別のチャンネルを選局したを、ちラー度エラー表示 
のでたチャンネルを選局し直してみてください。 

— 

E 401 

対象地域がのため 、デー 
夕を表示でさません。 
この受信機では、デー 
夕を表示でさません。 

• 巧象地 i 或外のデータ放送を選局しているとを 

>►別のチャンネルを選局してお楽しみください。 

— 

E 402 

データの表示に失敗し 
ました。 

•選んだチャンネルのデータの表示に失敗したとを 

>一度別のチャンネルを選局したを、ちラー度エラー表示 
のでたチャンネルを選局し直してみてください。 

— 
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エラーメッセージ（例) 


■その他のメッセージ（つづ去) 


テレビ画面表示 

エラーの 内容と対応 

ぺージ 


• このネットワークには 
テレビサービスはあり 
ません。 

• このネットワークには 
ラジオサービスはあり 
ません。 

• このネットワークには 
データサービスはあ 0 
ません。 

• 放送ヴービスの無い放送を選んだとを 

>別の放送に切り換えてお楽しみ<ださい。 



現在接続されている機 
器には、コンテンツ保 
護の必要な映像信号を 
出力でさません。 

- HDMI-DVI 変換ケーブルを使用し HDCP 非対応のモこターと 
接続した場合に表示されます 

M . 接病•準桶編1 

24 


アンテナ信号レベルが 
強すざて放送が受信で 
さません。信号レベル 
を調整してください。 

-アンテナ信号び強すざるため、受信障害び発生しているとを 

>ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。販売店な 
どにご相談ください。 

— 


アンテナ線の接続や設 
定に不具合があります 
ので BS / CS 電源を 
「切」にしました。 

受信でさない場合は、 
本体の電源を切ってか 
5、アンテナとの接続 
を確認してください。 

>電源を入れ直してください。 

BS デジタル放送や110度 CS デジタル放送が受信で 
さない場合は、本体の電源を切り、アンテナとの接続を 
確認してか5電源を入れなおしてください。 

h . 接続•準桶编1 

19〜 
22 


外部入力ではま組表は 
使用でさません。 
r 地上 D 」 巧引に引 
に切換えてか5番組表 
ボタンを巧してくださ 
い。 

•外部入力時に、ま組表ボタンを押したとを 

>番組表を見るとさは、 g を巧して、受信でさるデジ 
タル放送に切り換えて fee 操作してください。 

32. 3 目、 
38 


地上デジタル放ちの 
チャンネル再編に失敗 
しました。 

アンテナの接続状況や 
調整を確認してか5地 
上デジタル放送の受信 
チヤンネルの設定を 
行ってください。 

-地上デジタル放送のチャンネル再編びでさない 

>地上デジタル放送のチャンネ J レ設定をやり直してくださ 
い。 


h . 接続•準桶編1 

57 
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保話について 


保証とア フターサー ビス 


保証書（別添） 


•保証書は、「お買いあげ曰-販売店名」等 
の記入をおおかめのラえ、販売店から受け 
取って < ださい。 

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保 
存して < ださい。 

♦保証期間 

お買い上げの曰から]年間です。 

保証期間中でち、有料になることびありま 
すので、保証書をよくお読みください。 


使いちや修理のご相談など 


• 修理に関するご相談ならびにご不明な点 
は、お買い上げの販売店、またはシャープ 
お客様相談センターにお問い合わせくださ 
_ぃ。卜216ぺージ）_ 

補修用性能部品の保有期間 

•当社は、 ブルー レイディスクレ コーダーの 
補修用性能部品を、製品の製造巧切後8年 
保有しています。 

• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維 
持ずるために必要な部品です。 


修理を依頼されるときは出張修理 

• r 故障かな？と思ったら」（一191ページ) 
用をやめて、必ず電源プラグを抜いてか5、 

を調べてください。それでも異萬びあるとをは、使 
お買い上げの販売店にご連絡ください。 

1ご連絡していたださたい内容 


保話期間中 1 


’品 名：ブルーレイプ'ィスクレコーター 

.お 名：日 D - H 已] 

’お買い上げ日件月日） 

故障の状況（でさるだけ詳しく） 

ご住所（付近の目印ち合わせてお巧 
らせ < ださい） 

お名前 
電話番号 
ご訪問希望曰 


便利メモ 


■お客様へ… 

お貫レ上げ曰-販売店名を記入されると便利です。 


田 

お買い上げ曰 

販売店名 


年月 曰 

電話 （ ) 一 



保証書の規定に従って修理させていたださま 
す。 


保話期間が過ぎているときは 


修理ずれば使用でをる場合には、ご希望により 
ち料で修理させていただをます。 


修理料金のしくみ 


修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構 
成されています。 

技術料]故障した製品を正萬に修復するための料金です。 

部品巧修理に使用した部品代金です。_ 

出張料製品のある場所へ技術者を臟する場合の料金です。 


の 


長年ご使用のレコーダーの点検を！ 
こんな症状はありませんか？ 

-電源コードやプラグが異常に熱い。 
■映像が乱れたり、きれいに映らない。 
-その他の異常や故障がある。 


ULb のよラな症状のときは、スイッチを切 
り、プラグをコンセントから巧いて使用を中 
>止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に 
点検をご依頼ください。なお、点検•修理 
に要する費用は販売店にご相談ください。 












お客様ご相談窓 □ 


お客様ご相談窓口のご案内 


修理-使いかた-お手入れ-お買い物などのご相談-ご依頼、および万一、製品による事故び 
発生した場合は、 お買いあげの販売店 、または 下記窓□ にお問い合わせください。 

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。 



メールでのお巧い合わせなど【シャープヴポートぺージ】 


http://www.sharp.co.jp/support/ ■よくあるご質問などもパソコンか 5 検索できます。 


使用方まや修理のご相談など【お客様相談センター】 


biJ 函 0120 -001 -251 

帖が ! 關 携帯電話 ’ PHS からもご利用いただけます。 

おかけ間違いのないよラにごを意ください。 
再付時間•月曜〜±曜:9:00〜 S 0:00 

(年末年始を除く）•日曜•祝日：日：〇〇〜17:00 


r 修理品引き取りヴービス I ①ご案内 X もぶ7誌^を謂麗觀) ぉょび鹿ぉ島県鶴巿' 

大島郡を除く。 


r 修理品引を取りヴービス」とは、電話で修理依頼いただをますと、当社指定の運送業ちびお客様のご都合 
の良い曰時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺ラヴービスです。 


ご利巧料金 


国運送費※巧包料を含む往復料金(税別) 


保証期間内 

無料 

保証期間が 

1，日日日円+框1包資材費+代引を手数料 

国イ度理料金^^ィ呆証期間内でち有料になる場合びぁります。詳し<は保証書をご確認<ださい。 

保証期間内 

無料(保証書記載の「保証規定」に準じます） 

保証期間が 

ち料（修巧内容により異なります） 


お引き取り 


■お引を取りの時間は、下記時間帯よりお選びいただくことがでをます。 


午前中 

12: 日日〜 14:0 日 

14: 日日〜 1 目:日日 

1 目:日日〜 18:0 日 

18:00-21:00 


■お引き取り日は、ご依頼日の翌日料降となりまず。 

■交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございまず。 

※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時び変動します。 

※修理品は当社指定の運送業者び個包箱を持参してお伺いし、お包させていただきます。 


お届け 


■ご連絡時にヴービス料金(修理料金+利用料)と発送曰をご連絡いたしまず。 
■当社指定の運送業ちが1霞理完了品を、お届けに伺いまず。 

■ヴービス料金(修理料+利用料)を指定運送業割こ、現金でおまもいください。 
※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時び変動します。 


■ IP 電話などか5フリーダイヤルヴービスをご利用いただけない場合は… 


電話 

FAX 

043 - 331 - 1626 

043 - 297 - 2巨白6 

干2 6] -8 已20 千葉県千案市美お区中瀬1 -9-2 
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参所在地•電話番号•受付時間などについては、変更になることがあります。 （2012.02) 
















品名 

プルーレイデイスクレコーダー 

お名 

巨 D-H 已] 


八ードディスク容量 

已〇 0G 日脚バイト） 


電源電圧 

AC 100V、己0/60 Hz 


外形寸法 

幅430、奥行の8、高さ已8 (mm) (突起部を除く） 

般 

本体質量 

約 3.2k 旨 

使用温度範囲 

+已て:〜十3已む 


使用湿度範囲 

]0〇/〇〜8び施（結露なきこと） 


動作姿勢 

水平 




巨 D-RE SL(] 層) Ver. 2.1 、臣 D-RE DL(2 層） Ver. 2.1、巨 D-RE XL 
(3 層） Ver. 3.0、 


録画可能ディスク* *1 


巨 D-R SL(] 層) Ver. 1.1/1.2/1.2LTH TYPE/Ver.l .3/1.3LTH 
TYPE 

巨 D-R DL (吕層） Ver. 1 . 1 /I .吕 /1 .3、巨 D-R XL(3 層/ 4 層） Ver. 2.0、 
DVD-RW、DVD-R、DVD-R DU 吕層） 


記録圧縮方式 （HDD • 巨 □) 

映像 

音声 

MPEG2、MPEG4 AVC/H.264 

MPEG2A 冉 C、 ドルビーデジタルにか） 


記録圧縮方式 

映像 

MPE 白2 


CDVD-RW/-R) 

音声 

ドルビーデジタルにか)、リニア PCM (2ch) (録画画質 rXP」 時） 



巨 S/CS 八イビジョン画質 

約44時間 



地上□八イビジョン画質 

約色3時間 



標準画質 

約8曰時間 



2倍’》日 

約89時間 



3倍’》己 

約133時間 



已倍 

約223時間 



7倍 

約313時間 


録画時間 S 2 
(HDD) 

]〇倍 

約446時間 


]吕倍 

約已3已時間 


HDO ぴ5 

10段階 （HD10 〜 HDO] から選択可能）《5 



SXP 

約73時間 



XP 

約98時間 



SP 

約174時間 



LP 

約342時間 

記 


EP 

約色19時間 

蠢 


MN (マニュアル） 

20段階 （VIN 色8 (SXP 相当）〜 MNO] から選択可能)*3 



連続録画可能時間 

最大12時間 



巨 S/CS 八イビジョン画質 

約2時間10分 



地上□八イビジョン画質 

約3時間00分 



標準画質 

約4時間20分 



2倍’》己 

約4時間20分 



3倍’》己 

約色時間30分 


録画時間 S 2 

CBD-RE : 2已白巨日寺） 

(2 層已 0G 巨、 

3層100白巨時の記録時間は 

51 ぺージ） 

已倍 

約10時間已〇分 


7倍 

約1已時間10分 


]〇倍 

約21時間40分 


]2倍 

約26時間 


HDO ぴ5 

]0段階 （HD10 〜 HDO] から選択可能）《曰 


SXP 

約3時間30分 



XP 

約4時間40分 



SP 

約8時間30分 



LP 

約16時間40分 



EP 

約30時間10分 



MN (マニュアル） 

20段階 (MN68(SXP 相当)〜 MN01 から選択可能)^3 



XP 

約1時間 



SP 

約2時間 


録画時間& 2 

LP 

約4時間 


(DVD-RW/-R: 4.7G 巨時） 

EP 

約6時間 



MN01 

約8時間 



MN (マニュアル） 

巨已段階 (MN6 已 (XP 相当)〜 MN01 から選択可能 )^3 




確認.薑本 


視聴 


録画•予約録画 


再生•消去 


編集 


タビンク•管理 


ファ/ニリンク 


設定 


困つたとさは 



次ぺージへつづ< 〇 
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仕様 


I 形名 I 

巨 D - H 已] 

再 

生 

再生可能ディスク 

巨 D-RE SL (1 層) Ver . 2.1 、巨 D-RE DL (2 層) Ver . 2.1 、巨 D-RE XL (3 層) Ver . 3.0、 
BD-R SL り層) Ver .].1 / 1.2/1 .吕 LTH TYPE / Ver.l .3/1.3 LTH TYPE 、 
BD-R DL に層) Ver . 1.1/] .2/1.3. BD-R XL (3 層/ 4 層) Ver . 2.0、 

巨 D ビデオ、 DVD ビデオ、 DVD - RW 、 DVD - R 、 DVD-R DL (吕層）、 

DVD + RW (ビデオフォーマットファイナライズ済）、 

DVD + R (ビデオフォーマットファイナライズ済)、 DVD - RAMC ケースから取 
り出せるもの)、 

音楽 CD 、 CD-R (音楽 CD フォーマット）、 CD-RW (音楽 CD フォーマット）、 
CD-R ( JPEG ファイル記録)、 CD-RW ( JPEG ファイル記録） 

チ 

ZL 

I 

ナ 

I 

受信チヤンネル 

日 S デジタル 

001〜吕白白 ch 

1 10 度 CS デジタル 

00〇〜吕白白 ch 

地上デジタル 

011〜已 28 ch 

UHF 

]3〜巨 2 ch 

CATV 

C 13 〜 C 巨 3 ch 

子 

イ 

7 

I 

予約番組数 

本体予約 

] 年6已番組 ( HDD / BD ) 

接 

続 

端 

子 

映像入力 

1系統 

ピンジャック ：]V p-p (75 n ) 

音声入力 

1系統 

ピンジャック （ L / R ) : 2 V rms (入カインピーダンス吕吕 k CUU 上） 

HDMI 出力 

1系統 

D 1/ D 2/ D 3 映像出力 

出力 1 の 1 系統 

Y :1.0 Vp_p (7 已 Q ) 

Cb 、 Cr : 0.7 Vp-p (7 目 n) 

映像出力 

1系統 

ピンジャック ：]V p-p (75 n ) 

音声出力 

1系統 

ピンジャック ( L / R ) : 2 V rms ( IkHz 加 B 、 出カインピーダンス ] k QUl 下） 

光デジタル音声出力 

1系統 

光コネクタ：角形光ジャック 

巨 S ■ ] ] 0度 CS アンテナ入出力 

入力と出力のそれぞれ]系統 

7已 n F 型コネクター 

地上デジタル-アンテナ入出力 

入力と出力のそれぞれ]系統 

7已 n F 型コネクター 

LAN 端子 (10 BASE - T /1 00 BASE - TX ) 

1系統 

付 

□□ 

リモコン、単3形乾電池2個、 HDMI ケーブル、アンテナケープル（両側 F 接栓ケーブル)、電源コード、 B - CAS 力ード （ B-CAS 
取扱説明書（操作編)*" t 取®説明書•準備編)*"' 6 、かんたんメニュー操作ガイド' XS 、 接続.設定ガイド** 6 、な証書 


《 ] 巨 D-RE Ver .1.0 は本機では使巧できません。（力ート U ッジタイプのディスクは使用できません。） 

《2録画可能時間は目をです。テレビ画面に表おされる r 残時間」は、さめ細かいシーンのをい映像や動をの多い映儘など（ビット 
レートの高い映像）び録画でをる時間の目安です。 

実際の録画巧能時間は、放送内容によってはテレビ画面に表おされる「残時間」よりち長く録画することびできます。 
《3 HDOO、MN (マニュアル）の録画時間については、 50 〜 52 ページをご覧ください。 

《4 DCF は、（社）電モ技術産業協会 CJEITA ) の規格 「Design rule for Camera File system 」 の略称です。 

※已「2倍」、「3倍」、 「 HDOO 」 の録画時間は、連動データ放送のデータの大ささにより、実隙に録画でをる時間は記載値よりち 
誤差び大をくなる場合びあります。 

※巨当商品は日本国内向けであり、日本語 LU がの説明書はございません。 This model is designed exclusively for Japan, with 
manuals In Japanese only. 


形名 

巨 D - H 已1 

消費電力 S 1 

30 W 

待機時ミ肖費電力**1クイック起動「する（設定1)」および「する嚴定吕)」時 

吕3 W 

クイック起動「する（設定2)」時の吕時間し乂降 

同下 

クイック起動「しない」 

0.9 W (時計表お点む）/ 0.8 W (時計表お消む） 

エコモード 

0.2 W 

年巧消費電力量^^ 

3日.巳 kWh /年 


《 1 消費電力、待機時消費電力は Bs - no 度 CS デジタルアンテナ電源供給 r 切 J 時の値でず。 

※吕表示値は、 J 曰 TA 基準による算出式をもとに算出した参考値でず。 

♦仕様及びが観は改良のため予告な<変更することびあります。 

♦海外では使用でさません。このブルーレイディスクレコーダーは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧び異なりますので 
使巧でをません。 

く This Blu-ray Disc Recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country .〉 
♦あなたびテレビ（ラジオ）放送や録画（レコード録音）物などから録画（録音）したちのは、個人として楽しむなどのほかは善作 
権法上の権利ちに無断で使巧でをません。 


This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 

本機搭載のソフトウェアは 、 Independent JPEG Group のソフトウェアを一部利用しております。 
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用語解説 


用語の解説 



10801 (1 12已〇 

有効走査線] 080本、インターレース（飛び越し走査）方式。デジ 
タル A イビジョンの高画質です。総走査線数を使って「11吕已 i 」 と 
呼ぶことちあります。 

1080P (1125p) 

有効走査線] 080本、プ□グレッシブ（順次走査）方式。総走査線 
数を使って「112印」と呼ぶこともあります。 

3D 

人はちのを見るとをに右目-左目それぞれ、わずかに異なった映像 
を見ています。これを「視差」と呼び、脳の処理により奥行を感や 
立体感を認知します。3□映儘はこの「視差」を応巧し、ち目巧、 
左目巧の映像を交互に高達表示することにより2つのイメージを立 
体感のある映像として脳に認識させる巧術です。 3 D の視聴には、 
3 D に対応したテレビなどび必要です。 

4801 (已2已 i) 

有効走査線480本、インターレース（飛び越し走査）方式。地上 
アナ□グ放を ( VHF / UHF ) や日 S アナ□グ放送と同等の画質です。 
総走査線数を使って「已2已 U と呼ぶことちあります。 

480p (52 已 P) 

有効走査線480本、プ□グレッシプ（順な走査）方式。総走査線 
数を使って「已吕己 P 」 と呼ぶこともあります。 

AAC 

音声圧縮方式の一つで国際的な標準規格である、 Advanced 冉 ucHo 
Coding の略です。 

地上デジタル/日 S デジタル / CS デジタル放送の映像圧縮方式であ 
る 「 MPEG -2」 に採巧されています。 MPEG -1 に採苗されている 
音声圧縮方式 rMP 3」 より、 1.4 倍ほど圧縮効率び高くなっています。 

AACS 

Advanced Access Content System の略で、コンテンツ保護技 
術の一つです。デジタル放送番組を目 D ディスクに録画-再生する 
場合は、機器および巨 D ディスクびこの技術に対応していることび 
必要です。 

ADSL 回線 

ブ□ー ドバンド回線のひとつで、アナ□グ固定電話回線の音声通話 
に使用しない帯域を使った回線です。 

AVCHD 

A イビジョン動画記録フ オーマッ トであり、 8 cm DVD への記録を 
H .264/ MPEG -4 冉 VC 方式で行うものです。 

B-CAS 

デジタル放送は不正コピー等を防ぐためにデータを暗号化していま 
す。番組の著作権保護や有料放送の視聴等に利用されているのび 
B - CAS カードで、暗号化を解除するための鍵データを記録したに 
カードです。発巧しているのび株式会社ビーエス-コンディショナ 
ルアクセスシステムズ （ B - CAS ) です。 


BD-LIVE (己 D ライブ） 

インターネットに接続したブルーレイディスクプレーヤーを通じて、 
特典映像などのさまざまな情報をダウン□ードでをるサービスです。 


CATV 

ケーブルテレビ（有線放送）のことです。 

CATV パススルー 

ケーブルテレビ配信局び地上デジタル放をを、内容はそのままで 
CATV 網に流す放送方式です。この方式では、地上デジタル放送び 
本来使っている UHF 帯のチヤンネルとは異なる他のチヤンネルに 
周波数を変換して再送信することびあります。 

本機で受信でをるのは;欠の周波数帯です。 

UHF 帯/ VHF 帯/ミツドバンド （MID : C 13〜 C 吕 2) 帯/スー 
ノ くー ノ、イバンド （ SH 日： C 23 〜 C 巨 3) 帯 

CPRM (Content Protection for 
Recordable Media) 

デジタル ディアに対する善作権保護技術のことです。 

デジタル放送の「1回だけ録画可能」「ダビング10」などの録画制 
限のある番組をダビングするには、 CPRM 対応の録画用 DVD び必 
要です。 

D 映像端子 

コンポーネントと呼ばれる3本の輝度-色差信号 （ Y / Cb / Cr および 
Y / Pb / Pr ) のコード接続を、1本のコードで行えるよラに考案され 
た端子です。□端テは、色差信号の他にち、走査線、アスペクト比、 
インターレース/プ□グレッシブの情報を送ることびでさます。 


DD2ch 

ドルビーデジタル吕 ch の略です。 


DR 録画 

デジタル放送をそのままの画質で八ードディスク （ HDD ) に録画す 
る方式です。デジタル放送ならではの美しい映儘を録画することび 
でをます。 

デジタル放送の HD (八イビジョン）放送は A イビジョン画質で、 
SD (標準）放送は標準画質で記録されます。 


DTS 

DTS 社び開発した、劇場向けデジタル音声システムのことです。音 
声色 ch を使って、正確な音場定位と U アルな音響効果び得られます。 
DTS 対応プ□セツサーやアンプとの接続で映画館のよラな音声び楽 
しめます。 


DVD-R DL 

•片面2層の DVD - R デイスクのことです。 

- VR フオーマットで使巧しているとを、連続で録画でをる時間は9 
時間です。 

EPG (電子ま組表） 

-テレビの画面に表おされる番組表のことです。番組表から視聴した 
い番組や、予約録画したい番組を選べます。 

•番組表データを取得中は、本体表示部に rEPCJ と表示されます。 


確認.基本 視聴 録画•予約録画 再生•消去 編集 ダビング.管理 ファミリンク 設定 因ったとさは 
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用語の解説 


HDMI 

High Definition Multimedia Interface の略で、八イビジョン映像 
信号、マルチチャンネルオーディオ信号、双方向伝送対応のコント 
□ール信号を]本のコードで接続でをるデジタル AV インターフェー 
スです。デジタル信号を圧縮せずに転をするので、高品位な画質- 
音質をシンプルな接続で楽しむことびでをます。 

JPEG ファイル 

静止画ファイルを圧縮する技術の1つです。ファイル容量をルさく 
できるので、デジタルスチルカラやインターネットなどで、広く 
使われています。 

LAN 

Local Area Network (□— カル.エリア.ネットワーク）の 
略で、コンピューター•ネットワークの形式のひとつです。 
一般家庭や企業のオフィスなど、ルさな規模で用いられています。 

PCM (Pulse Code Modulation ) 

アナログの音声信号をデジタル信号に変換する方式の]つです。音 
楽 CD はこの方式を利巧しています。 

RW コンパチブル （RW COMPATIBLE ) 

VR フォーマットで記録された DVD - RW び再生できる機能を示して 
この機能びある DVD プレ-ヤ-には、表おびあります。 

VR フォー マット 

DVD にデジタル放送を録画でをる録画方式です。 

アンテナ 電源 設定 

巨 S ■ ] ]0度 CS デジタル放を巧アンテナに本機からアンテナ電源 
を供給するかしないかを設定します。 

インターネット 

本機のインターネット機能は、巨 D ビデオの巨 D - UVE を楽しむため 
の機能です。 

インターネットサービスプロバイダ 

ご家庭のパソコンなどをインターネットに接続するためのサービス 
を提供しているま業者のことです。プ□バイダと呼ばれたり 、 ISP 
と表記されることちあります。 

ウォーター7—ク 

主に善作権な護などの目的から、画儘や映像などのデジタルコンテ 
ンッに識別巧情報を付け加えた情報のことで、無許可コピーの無断 
利巧び検知されると、メッセージび表示され再生あるいはコピーび 
中断されます。 

ェコモード 

電源切のとをの待機電力を抑えるための機能です。 


オリジナル/プレイリスト 

他機で作成したプレイ U ストの再生び楽しめます。（本機でプレイ U 
ストを作ることはでをません。） 

オリジナル 

テレビ放送や列部入力などを録画した映像（タイトル）を「才 
U ジナ J レ」と呼びます。 

プレイリスト 

才 U ジナルのタイトルから、必要なシーンだけをコピーして 
再生したりでをるタイトルのことを「プレイリスト」と呼び 
ます。（本機でプレイ U ストを作ることはできません。） 

音青出カレベル 

巨 D ビデオや DVD ビデオディスクの再生で、ドルビーデジタル音声 
の平均音声を上げるかどラかを設定する機能です。 



かんたんメニュー 

ライブ中に簡単な操作で録画、予約録画、ダビング、再生などびで 
きる機能です。音声ガイドを聴をなびら操作することびできます。 

ケーブルテレビに ATV ) 

契約者と放送局をケーブルで直接結んで番組を提供する有線放ちで 
す。 

高速ダビング 

パソコン上でのデータコピーのよラに、タイトル（録画した番組） 
を画質を劣化させることなく、そのままの画質でダビングする機能 
です。 

コピーガード（コピー制御信号） 

複製防止機能のことです。善作権者などによって複製を制限する旨 
の信号び記録されているソフトおよび放送番組は録画することびで 
をません。 



最新上書を録画 

お好みのジャンルを設定し自動録画する機能です。録画した番組視聴、 
未視聴に関係な<上書去録画されます。 

巧聴制眼（パレンタルレベル） 

デジタル放送や目□ビデオ、 DVD ビデオディスクの中には、視聴者 
の年齢に合わせて、放送やディスクを見るための規制レベルび設定 
されているをのびあります。そのよラな放をやディスクを視聴した 
ときの規制レベルを設定することびできます。 

ジャストダビング 

HDD り V — ドディスク）から目 D ’ DVD ディスクへダビングするとき、 
1枚のディスクに収まるよラにタイトルの記録時間に合わせて録画 
画質を選択し、録画する機能です。 


追いかけ再生 

HDD (八ードディスク）または巨 D に録画しなびら、録画中の番組 
を再生して見ることびでをます。 



用語の解説 




タイトルとチャプター、ディスク巧の構ぶ 

録画した番組のことを「タイトル」といいます。 

タイトルは、さらに「チャプター（章■区切り）」といラ単位で構成 
されています。 

実隙には、なのよラな構成になっています。 

@)『ヨー□ッパ春の旅』1_ 

イ タリア編（タイ ト ル A ) _ 

巧-フィレンツ: L - i 水-ベニス -1 永遠-□-マ- ■ 

(チャプタ ー1) (チャプター吕 ）（ チャプタ ー3) 

ドイツ編（タイトル B ) 

城-ノイシュバンシュタイン - i 道-□マンティツク街道^ 

(チヤプタ ー1) (チヤプター吕） 


タ イトル A _ _ 

チャプター1 i チャプターチャプター 3 i 

タ イトル B _ 

チヤプタ ー 1 I チャプター2 


タイトルとチャプターを短編ル説に例えると、次のよラな関係にな 
ります。 

•タイトルニ話 
•チャプターニ章 

•チャプターマークを付ける二しおりをはさむ 
• 録画 U スト=もくじ 




ノ チヤプター 
つマーク 





fflu ァ 

ゴタイトル 

1 /が'!ミホ 

弟1註イタ 

强憐1, 

ががじ-フイ,' 5 が' U 

1 ( 第1 sS を体) 

K チヤプター 

1 1 , A A — ■ ■ ■ ，— 1_ 、 

1 為!が。-マ-'’ 

1常5探 Vl 

1 辜巧が •がィッ クが 



タイムシフト 

本機は放送視聴中に、タイムシフト視聴設定で設定した一定時間ぶ 
んを自動で録画しています。これにより、後から放送をさかのぼつ 
て視聴することびでをます。 

ダウン □ー ド サービス 

地上デジタル放送および巨 S デジタル放送の電波を通して本機の性 
能を向上させるソフトウエア更新サービスを行ラことびできます。 
このサービスをダウン□ー ドサービスといいます。ダウン□ー ドを 
行ラことでデジタル放送の新しいサービスに対応することち可能に 
なじます。 


ダビング1 □ 

-「ダビング] 0」の番組は、本機に録画したあと巨□や DVD へ10 
回までのダビングび可能です。ただし、10回目は移動（ムープ) 
となり、ダビングすると八ードディスクから番組び消去されます。 
•すべてのデジタル放送び「ダビング] 0」に対応しているねけでは 
ありません。「1回だけ録画巧能」の番組は1回のみの移動(ムープ) 
となります。 


初期化 

BD - DVD ディスクを録画/ダビングできるよラにすることです。 
DVD - RW の場合、初期化には 「VR フオーマット」、「ビデオフオー 
マット」の2種類びあります。 DVD - RW /- R の初期化には rVR フオー 
マット」と「ビデオフオーマット」の吕種類びあります。 


@ 


DVD-R 


「VR フオーマット」で使うとき「ビデオフオーマット」で使うとを 


VR フォーマットで 
初期化します。 

巧期化の操作はしません。 

ダビングずると … i 

ダビングずると … i 

VR フォーマットで 

ビデオフオーマットで 

タビンヴされます。 

ダビングされます。 


DVD-RW 



rvR フオーマット」で使うとき「ビデオフオーマット」で使うとを 


VR フォーマットで 
初期化します。 

ビデオフオーマットで 
初期化します。 

ダビングずると … i 

ダビングずると … i 

VR フォーマットで 

ビデオフオーマットで 

ダビングされます。 

ダビングされます。 


スキップ 

選局をしたと去に放送のないチヤンネルをとばして選局でをる機能 
です。 

双方向番組 

地上デジタル放送でのサービスで放送局との双方向通信を巧い、テレ 
ビ上でのショッピングや視聴者び養加でをるクイズなどの番組です。 

ソフトウェアの更新（アップデート） 

通萬は地上デジタル放送や、目 S デジタル放送の放送電波を通じて 
ソフトウェアの更新を自動で巧います。デジタル放ちび受信できず、 
インターネットに接続している場合は、サーバーから更新巧ソフト 
ウェアをダウン□ードし更新を行ラこともでをます。 
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用語の解説 


地上アナログ放送 

が来の UHF ‘ VHF 放送（アナ□グ放を）のことです。 

地上デジタル放ちと対比した呼び方です。 

化デジ難お巧策放を 

電波状況び悪<、地上デジタル放送び受信でをない地域への受信巧 
策として、衛星を利用した再を信サービスです。一般の地域ではご 
利用でをないサービス放送です。 


チャプター 

ディスクのタイトル中にある章をチャプターといいます。 

つヴを再生 

ディスクの再生中に一度停止すると、停止した位置を本機び記憶し、 
停止した位置から続けて再生することびでをる機能です。 


デジタル放を 

デジタル放送は、 A イビジョン放送 (10800 と標準放送 （4800 
の2つの放送びあります。 

- HD 放送……从イビジョン放送のことです。 

- SD 放送一…標準スタンダード放送のことです。 

電子番組表 （ EPG ) 

-テレビの画面に表示される番組表のことです。番組表から視聴した 
い番組や、予約録画したい番組を選べます。 

•番組表データを取得中は、本体表示部に rfPG 」 と表示されます。 

同時録画再生 

緑画しなびら、録画済みの番組を再生して見ることびでさる機能で 
す。 


パンスキヤン 


4 ： 3 PS 


4 : 3のテレビと本機を接続し テレビ画面 

ワイドり日：日）記録のディスク……1 ; 

を再生したとをに、再生画儘の左1 ： 

ちをカットし4 : 3のサイズにす： ： 

る機能です。 ； i 

1日:日の画像 

ビットスト U —ム 

圧縮されたデジタル信号のことです。このデジタル信号をそのま 
ま出力することをビットスト IJ ーム出力といいます。ビットスト 
リーム出力した音声信号を再生するためには、ドルビー TrueHD や 
DTS-HD などに対応したオーディオ機器と HDMI ケープルを使って 
接続することび必要です。 

ビデオフオーマット 

市販の DVD プレーヤーで再生でをる録画ち式です。巿販の DVD プ 
レーヤーなどで再生するには、フアイナライズといラ処理び必要です。 

フアイナライズ 

DVD-RWAR を他の機器でも再生できるよラにすることです。 DVD 
の場合、 DVD-RW や DVD-R に対応した他の DVD プレーヤーで、 
本機でダビングしたディスク（ビデオフオーマット）を再生でをる 
よラになります。（全ての DVD プレーヤーでの再生を保証するちの 
ではありません。） 

DVD-RW CVR フオーマット）のディスクを再生でをる DVD プレー 
表示の付いた DVD プレ-ヤ-です。 


巧立データがを 

テレビ放送とは別に送られてくるサービスで、ニュースや天気予報、 
株価などの情報を見ることびできます。 

ドルビーデジタルプラス 

ドルビーデジタルと比べてより高音質でをチヤンネルに対応した、 
新しい音声圧縮技術です。 HDMI ケープルを使ってドルビーデジタ 
ルプラス対応の冉 V アンプやサラウンド機器と接続することで、最 
大 7. 1 ch のサラウンド音声び楽しめます。 

ドルビー TrueHD 

ドルビーデジタルプラスと比べてより高音質でをチヤンネルに対応 
した、新しい音声圧縮技術です。原音と同じ音質で音声を再生でを 
ます。 HDMI ケープルを使ってドルビー TrueHD 対応の AV アンプ 
やサラウンド機器と接続することで、最大 7. 1 ch のサラウンド音声 
び楽しめます。 


■ DVD のフアイナライズ 



DVD - RW または 
DVD - R にダビング… 


-他の DVD プレーヤーで 
再生でさまず。 


VR フォーマット 

{^@ ) (^@ ) 

DVD - RW にダビング… .他の DVD - RW 対応の 

プレーヤーで再生でさまず。 

• ri 回だけ録画可能」「ダビング 
10」の蚕組をダビングしたディ 
スクは、 CPRM 対応のプレー 
ヤーで再生でをます。 


RW 

COMPATIBLE 


VR フオ ー 7ツ 



DVD - R にダビング… . DVD-R VR フォーマッ ト巧応 

の DVD プレーヤーで再生でを 
ます。 

• ri 回だけ録画可能」「ダビング 
10」の蚕組をダビングしたディ 
スクは、 CPRM 対応の 
プレーヤーで再生でさまず。 








用語の解説 


ファ5リンク機能 

フアミリンク機能とは 、 HDMI CEC (^Consumer Electronics 
Control ) を使巧し、 HDMI で規格化されているテレビや DVD レコー 
夕'一、 AV アンプを制御するためのコント□一 J レ機能です。テレビの 
U モコンでレコーダーを再生したり、録画、予約録画などび行えます。 

プログレッシブ（順次走査）方式 

映像の]フレーム（コマ）を2つのフィールド画像で半分ずつ表示 
するインターレース方式に巧し、1フレームを]つの画像で表示す 
る方法です。従来のインターレース方式び]耿を30フレーム （60 
フィールド）で構成するのに巧し、初めから]砂を巨0フレームで 
構成することで高品質な画儘を再現でさます。 

ブロックノイズリダクシヨン 

あい録画画質で録画した番組の再生時、動をの速い部分で生じるプ 
□ック状のノイズを軽減します。 

プ□パイダ 

一般にはインターネットサービスプロバイダ （ ISP 、 インターネッ 
卜接続業者）のことをいいます。電話回線などを使って顧客のコン 
ピューターをインターネットに接続ずるほか、メール利巧などのサー 
ビスを行ラことびあります。 


ホームネットワーク 

「 LAN 」 で各機器をネットワーク接続することです。ホームネットワー 
クに対応したシャープ製レコーダーなどに録画した映像を、本機で 
再生操作する ことび でさます。 

(本機ではソフトウェア更新により使巧することび可能となりまず。 
詳しくは、シャープサポートホームページ 
( http :// www . sharp . co . jp / support / av / clvd /) で順次お知らせい 
たします。） 

7ルチアングル 

巨 D • DVD ビデオディスクの特長の一つで、同じ画像を角度を変え 
て撮影したちのを、一枚のディスクに収録し、アングルを変えて再 
生画像を楽しめる機能です。（マルチアングル記録のディスクで楽し 
める機能です。） 

マルチ音声 

デジタル放送や目 D • DVD ビデオディスクの特長の一つで、同じ画 
儘に対して異なる音声をいくつち記録し、音声を切り換えて楽しめ 
る機能です。 

マルチビューヴービス放送 

地上デジタルや巨 S デジタルの標準テレビ信号を利用した放送です。 
最大3つの映像を同じチャンネルで楽しめます。対応した信号を放 
送局側び送信する必要びあります。 

見どころ画面 

1タイトルを吕8等分して静止画表示して、見たいシーンを選んで 
そこから再生させる機能です。 

モスキートノイズリダクション 

画像の輪郭部分等で生じるチラツキを軽減します。 



ゆつ<日再生 

再生中に音声び聴きとりにくいと去に、ゆっくりしたテンポで聴く 
ことびできる磯能です。 


リージヨンコード（再生巧能化域を号） 

巨 D ビデオや DVD ビデオは、各国に合わせて再生できるソフトび決 
められています。その再生でをるディスクの番号を1」ージョンコー 
ドといいます。 

本機では、日□ビデオはリージョンコード 「 A 」、 DVD ビデオはリー 
ジョンコードに」または 「 ALU のソフトび再生できます。 

リセット操作 

操作の途中で画面び止まり、操作ボタンを受けつけない場合や、電 
源び切れない場合に本体のリセットボタンを押し、システムをリセッ 
卜したとをは自動で電源び切れ、システムを U セットすることびで 
をます。 

リニア PCM 音青 

目 D • DVD • 音楽巧 CD に巧いられている信号記録方式です。 


リモコン番号 

本機を操作するための U モコンの信号の種類です。 U モコン番号は、 
n 」 モコン番号1」 n 」 モコン番号2」 n 」 モコン番号3」の3種類び 
あります。 


レターボックス 

4 : 3] I LB I 

4 : 3のテレビと本機を接続しワイド （1 日：目）記録のディスクを 
再生したとさ、上下に黒い帯のある画像で再生される機能です。 

テレビ画面 


1日:9の画像 



2 ; 





用語の解説 


連動データ放送と字幕を記録することびでをます。 

已倍、7倍、]0倍、12倍の録画画質で録画するときに連 
勘データ放送も録画したいときは、「ホーム」一「設赴一「録 
画機能設定」一「長時間モード設定」の r 連動データ設定」で「記 
録する」に設定し直してください。予約設定の隙に個別に設 
定することちでをます。字幕は記録されます。 



高画質 （ SXP) MN68 


より動き間 （ 12 倍 ）※ 2 


より動き間 （ 10 倍 ）※ 2 


より圖寺間 （ 7 倍 ）※ 2 


長時間 （已倍）- 


長時間高画質 （3 < ち） ※1 HD02 


長時間高画質 （2 < ち ）; 


HD06 >•! 




録画画質 

録画するときの画質を設定することびでをます。 

ビデオテープの標準 （ SP ) /3倍 ( EP ) と同じように、本機の 

HDD (八ードディスク）または目 D に録画するとさは U (下の録画画 

質を設定でをます。 

• DR ……デジタル放送をそのままの画質で HDD (八ードディスク） 
に予約-録画したいとをに設定する録画画質です。日 D に放送画質 
のままダビングしたいときち、 DR に設定して録画します。 

•吕倍、 3 倍……圧縮した八イビジョン画質で、デジタル放送を長 
い時間録画でをる録画設定です。 

•己倍、 7 倍、 10 倍、 1 吕倍……圧縮した A イビジョン画質で、デ 
ジタル放送をより長時間録画できる録画設定です。 

• HDOO …一圧縮した八イビジョン画質を10段階の中から選択で 
さるマニュアル設定です。 

• SXP …一高画質で録画したいとをに設定する録画画質です。八イ 
ビジョン画質ではありません。 DVD ディスクでは設定できません。 

• XP …一高画質で録画したいと去に設定する録画画質です。八イビ 
ジョン画質（放を画質）での録画はで去ません。片面一層の DVD 
ディスクの場合、1時間録画でをます。 

• SP ……標準の画質です。片面一層の DVD ディスクの場合、2時 
間録画でをます。 

• LP ……標準の吕倍長い時間録画でさる録画設定です。 

• EP ……標準の3倍長い時間録画でさる録画設定です。 

• MN 00 …録画画質を HDD •巨 D で20段階、 DVD で6已段 
階の中から選択でをるマニュアル設定です。 

録画画質と録画時囲 


録画画質お換ダビング 

ダビングする際に、録画画質を変更してダビングする機能です。 
(ダビング元の映儘より高画質になることはありません。） 

録画（記録）フォーマット（方式） 

DVD に記録する場合は、 VR フォーマットとビデオフォーマットの 
2つの録画フォーマット（方式）びあります。録画する前に使巧目 
的に合わせてあらかじめ初期化する必要びあります。 

• VR フォーマット …… HDD (八ードディスク）に録画したデジタ 
ル放送の番組を DVD にダビングするとをに使ラ記録方式です。 

• ビデオフォーマット……本機でダビングした DVD ディスクを他の 
DVD プレーヤーで再生することびでさる旦鞭性に優れた記録方式 
です（ファイナライズ処理び必要です)。デジタル放送のダビング 
はでをません。 

録画リスト 

録画した番組び一覧で確認で去る U スト画面です。録画リストは、画面 
I 」ストとタイトル名 U ストび選択でさます。 


r 録画時間 ( ダビングでをる時間） 1 

HDD 


巳 D 


DVD-RW 

( A — ドディスク） 




DVD-R 



(2 日白巨）ぷ3 


(4.7 白巨） 


約 44時間 約2時間10分 
約 8目時間※已約4時間20分※曰 



約 ] 33時間※5約6時間30分※5 


約 

223時間 

約] 0時間已〇分 

— 

約 

313時間 

約]已時間10分 

- 

約 

44巨時間 

約21時間40分 

- 

約 

已3百時臣1 

約2日時間 

- 

約 

73時間 

約3時間30分 

- 

約 

98時間 

約4時間40分 

約巨0分 

約 

174時間 

約8時間30分 

約120分 

約 

342時間 

約]巨時間40分 

約240分 

約 

巨19時間 

約30時間10分 

約3巨0分 

約 

714時間 

約34時間40分 

約480分 


S-VHS 
クオリティー 

VHS 

クオリティー 
VHS 

3倍モード 
VHS 

3倍モード !; TF 


《3 2層、3層ディスクの録画時間は 51 ページをご覧<ださい。 

《4 2倍 ■ 3倍 ■ HD 00 の録画時間は、連動データ放送のデー 

夕量により、実際に録画でをる時間は記載値よりち誤差び大 
さくなる場合びあります。 


デジタル放送を 

HDD または巨 D に録画 

するとを。 

デジタル放送を 
日 D にダビングするとを。 


















画面に表巧される 7 —ク 


ま組表に表巧をれるマーク (=» 番組表については 36 ぺージ) 


① 

@ 


® 香組の情巧と録画モ約の情巧を示ずマーク ® ジャンルを示すマーク{ジャンルアイコン) 


ゆ麵モ約（ホ体の HDD ) している翻 の こュ-ス/報道 

巧 映画 

@ BD を録画先とした予約 巧 スポ-ッ 

◎ : F こメ/特撮 

¥ 有料放送/製約び必要な番組 巧 情報/ヮィドショ- 

m ドキユンタ U —/ 

ty 教養 

殘 it 画できない番組 ド—マ 

闕 劇場/公演 

コピー[し制限びある番組 （一13 ページ） ■— 

を •] 回だけ録画可能な番組 U 音楽 

巧 趣は/教育 

> ゾソノ 1 U り J 笛巧 Jd 

^ 因 バつエァイー 

0 キーワードで自動歸画される番組 II 

巧攝止 

一^ その他 

@ジャンルで自動保をされる番組 



- ③モ約リストのマークロ8、22ちぺージ参照) 



録画リストまたは写真一覧に表示されるマーク（づ録画リストについては 83 ペース) 


コ- ダ- 

-録面リスト { HDD ) 



け■け [*] 午前 け：け 

BS 103 SHK h 

**/** [*] 午 glO : 00 

[巧しし、 1 院 ****/ を*け* 

0 巧函 1 

因 i ® イタリア駄 5 

■*0 

@で*)のべ 一y @ででのベージ 








® 選がしているタイトル情報 

「タイトル保護」び設定されているタイトル（録画し 
Q た番組)。予約録画時に詳細設定で「消さないで」を 
設定して録画した番組。 

を 「重ね録り番組」として録画された番組。 （ HDD のみ） 

「ダビング1日」のま組。数字「1日」はダビングでを 
10 ■►G る回数をおしていまず。ダビングするたびに数び減 
ります。 （ HDD のみ） 

「1回だけ録画可能」な番組、または「ダビング]日」 
_の番組で目回ダビングした番組。ダビングすると移 
1"^— 動（ムーブ）にな 0、 HDD からデータがな<な0ます。 
( HDD のみ） 

HDD (八ードディスク）に録画したタイトルびグルー 
1 プ設定されているときに、 1 〜20び表示されます。 

( HDD のみ） 


® タイトルの最初の画面情报など 

まだ再生していないタイトル（録画した番組)。 

四亞）巳 D / DVD の場をは、ディスクを取り出すと表示され 
ません。 

, _^画面 U ストに表示されているのびチャプター（章）で 
あることを示します 。 （HDD • 巳 D ) 

OS 因キーワードで自動録画されたタイトル。 

ジャンルで自動保をされるタイトル （ HDD のみ） 

. 写真—覧のマ—ク(づ写真—覧については117ぺージ) 
g フオルダーにまとめて保存されている写真。 





























画面に表のされる 7 —ク 


モ約リストに表示をれる7—ク (づ予約 U ストについては 78 ぺージ) 


① @ 感 






予約菊子可能け/け [* ほで 




地上0。11 SHK 総合.東京 离きの 

り/: M ネ]午を1日:00~午を11:00 1 C 

端日時 CH 猫 

f 々 ij 叩.光 

1空] B 質:己倍顧:入 

目を [m 

i 巧']画質1実 


".**[*] 午を10:00〜午を11:00 [邮01^^育のイタリア観光 


•■昼脚昼昼 ■も-お M 化 おが*脚 1 ■珠祀 巧 玉^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 1 



コピーに制限びある番組の予約 
g -ダビング10または]回だけ録画 

可能な番組 


a 

予約録画の詳細設定で保を設定の 
「消さないで」を設定した予約 

① 

を 

予約録画の詳細設定で保を設定の 
「重ね録り」を設定した予約 


d 

連動データ放送を同時に録画する 
予約 


予約録画の詳細設定で「グループ 

1 設定」した予約。1〜20び表示さ 

れます。 

③ 

HDD 

通常の予約 

録画巧 

巳 D 

BD 予約 



〇 

録画可能な予約 


X 

HDD り'ハードディスク）または BD の 
残時間び不足しているため録画が実行で 

予約実行 


をない予約 

可能表示 

休 

休止状態になっている予約 


• 

歸画び実行中 


《「毎曰予約」「毎週予約」の場合は、次回の予約録画び実 
行可能かどラかを表示します。 


視聴設定画面に表示をれるマーク (づ視聴設定については 110 ぺージ) 






















さ < いん 


1回だけ録画可能 ......13. 36. 7目，81， ] 33|13ス18已 

2 胃® . 97 

2倍/3倍/日倍/7倍/1日倍/12倍 

....47, 49,已日，已1，巳目，目8, 72, ] 3日，] 3目，] 4日，144, 217 

3 D (3 D 対応 BD ).99. 219 

3 D 切換設定..… . 174 

3 D 通知設定..… . 174 

AAC . 172, 219 

AACS ...13. 219 

AVCHD 記録方式 . 134.184, 219 

巨 - CAS 力ード .13. 30. 16色，219 

BD/DVD 再生設定 .] 73,180 

BD/DVD ランプ.. .14. 31.58. 87 

BD-LIVE . .. 97 

BD-RE ( SL , DL , XL ) 

. 27, 4己，4白，己]，] 3己，183〜187 

BD-R ( SL , DL , XL ) 

. 27, 4己，4白，己]，] 3己，183〜187 

BD ビデオ . 9目， 97. 白8, 9白，] 0巳.1 78. 187 

BONUS VIEW ™. 97 

目 S •] 1日度 CS デジタル放送 ....... 12,15, 21.32. 58 

CPRM …13, 27, 28,133,13巳，18已，188〜190, 21白 
DL (ダウン□-ドサービス） ...... 9.15.] 色己.177, 221 

DR . 47, 4白，己0,已],已色，13己，139,14日，183 

DTS 音声 . 172, 219 

DVD-R 

…27, 49,巳2,13己，183〜18目，188〜190, 221,222 
DVD-RW 

…27, 49,巳2,13己，183〜18目，188〜190, 221,222 

DVD 自動初期化設定 ... 170 

DVD ビデオディスク . 白目，10己，184 

D 映像出力設定 . 171 

EP ...... 4白，己〇〜已2,己目.14日，183 

EPG . 1已，3色，219 

HDD ランプ 

……14, 30, 31,已8,目]，68, 72, 87, ] 已白. ] 目 0. ] 7目 

HDOO ( HD 録画画質） .47. 4日〜己！.已已 

HD 録画画質設定 . 已日〜日目，1目日 

JPEG ファイル（静止画） . 184, 220 

LP . 4曰，已〇〜52,已目，] 3巳，1 40. 183 

MNOO (マニュアル録画画質） . 49,已已〜巳目 

MN 録画画質設定 ... 已日〜日目，1目日 

SP . 4曰，已〇〜52,已目，] 3巳，1 40. 183 

SXP . 4白，己〇〜已1,己目，1 40. 183 

VR フォーマット 

. 27,已2,133, ] 3巳，1 40. 170, 183-1 8色， 

]88〜190, 220 

XP ... 4曰，已〇〜52,已目，] 3巳，1 40. 183 


あ行 


アクオス純モード ... 

...14. 1 73. rriwiH ?4 

アクオスオーディオ（アクオスサウンド） .....] 色！〜 

163 

アングル . 

.......13. 10己，111， 

223 

アングル番号 ... 

. 111, 

22色 

アングルマーク . 

. 10己，111， 

174 

暗証番号設定 . 

. 177, 

179 

一発起動（クイック起動） . 


164 

インターネット . 

.97. 98, 

220 

インデックス . 

. 83, 

]3白 

インデックス画面変更 . 


129 

映像-音声設定 . 


171 

映像切換 . 

... 3己，10巨， 

111 

液晶設定（液晶バックライト）.. 

. 15, 

176 

エコモード…. . 


…2白 

觸 . 


...33 

オートチャプター設定 . 


170 

おミ日らせ（ホームメ ー:!一) ...... 


165 

おまかせオートチャプター . 

.60. 121， 

170 

オリジナル . 

. 已3, 8色，89, 

220 

音楽巧 CD . 


...95 

音声切換 . 

. 3己，10已， 

111 

音声記録方式設定 . 


]6白 


か行 


外部機器 . 33,目1，72,73,147 

外部人力 . 1已，]目，21,33,已目，目1,72,146 

外部入力音声設定 ... 74, ] 目白 

カウンター表示 .15. 53. 82,104 

画質調整..…… . 173 

画面表示..…… . 1 6. 53, 22己 

画面表示設定 ... 175 

画面 I 」ス h ....... 82, 83 

かんたんメニュー . .. 22〜24 

キーワード自動録画 . 67 

機能切換 . 175 

クアト□ン純モード .14. 173, い.接続姻錦 I 24 

クイック起動設定（一発起動） . 9. 164,176 

区点コード.… .] 已1 

国]—卜一見表 . 180 

グ J レープ .68. 83, 8己，白0, 9]，143 

グループ設定 . 74, 78, 86, 91,130 

ケーブルテレビ （ CATV ).] 巳.目1，73, 21日，220 

言語コード（字幕、音声、 IL —) 一覧表 . 180 


英数き 


さ < いん 
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さ < いん 


さ行 

最新上書を録画設定 . 69 

再生...16, 19. 21，44, 81，87，日日，9日, 9目.日9, 102. 117 

頭出し（スキップ) ...16. 103 

-時停止 .16. 44,102 


「今のシーンをちラー度」視聴（タイムシフト視聴） 
. 44 


追いかけ再生 . 

. 60,108, 

220 

逆ス n —再生 . 


103 

コマ送り再生 . 

. 103, 

129 

サーチ（早送り/早戻し）…… 

. 44, 102. 

108 

スキップ再生 . 


103 

スライドショー再生 . 


118 

ス□一再生 . 


103 

静止画再生 . 


102 

タイムシフト視聴 . 

. 44, 

221 

「ちょっと待って」視聴（タイムシフト視聴） ...... 

...44 

つづを再生 . 


101 

ディスクの再生 .81. 

87,白 2. 96, 99. 

102 

同時録画再生 . 


109 

早戻し/早送り再生 . 

....16. 44.102. 108 

U ピート再生 . 

. 107. 

111 

ゆっくり再生 . 


104 

再生経過時間（タイムサーチ） ...... 


111 

再生でさないディスク . 


18白 

再生でさるディスク . 


184 

残量（残時間-空さ時間） . 

.15. 己3.巳4 

しおり . 

.48. 60. 

103 

システム動作テスト . 


178 

視聴設定 . 

......17. 白巳，107, 

110 

視聴年齢制限設定 . 


177 

字幕 . 1 

2.17. 3己，10色， 

111 

字幕言語 . 

. . .. 111, 

173 

字幕表示設定. . 


17巨 

写 S . . ... 


117 

受信メッセージ . 

.19. 21. 

1色已 

消去. . 19 

，21 ， 目己，1]4〜 

116 

おすすめ消去 U スト . 


...色已 

シーン（部分）消去 .. 


121 


タイトル全消去 ...19. 21,116 

タイトル選択消去 .19. 21.65. 1 14. 115 

チヤプター消去 . 1 14. 127 

初期化 .21.27. 28,177, 221 

巨 D 、 DVD、HDD (ハードディスク）の初期イヒ… .28 
個人情報初期化 . 178 


ディスクの初期化.……, 
八ードディスク初期化 

推奨ディスク . 

数字ボタン . 

スカパー/対応チューナー, 
設定リセット . 

'己己 p=i 

造局 . 

ソフトウェアの更新 . 


.27. 221 

.28. 178 

. 187,189 

17. 32, 33, ] 11，14白，179 
. 73 


177 


1己，1目，32〜33.巳8 
. 181 


た行 

タイ KI レ .48. 82〜8己， 87-94, 111,221 

タイトル結合 . 

.. 132 

タイトル番号（トラック番号） ..... 

..53. 9已， ]] 1 

タイトル分割 . 

.. 131 

タイトル保護設定（保護する/保護解除） . 112 

タイトル名変更 ... 

. 148 

タイトル名リスト . 

. 82, 83 

タイムシフト視聴設定.… . 

. 176 

夕っムノ \—表の . 

. 82,104 

夕っムノ、一表の設定 ... 

. 175 

ダウン□ー ドサービス . 

. 9,15, 221 

ダウン□ー ド設定 . 

. 177 

ダビング..…… . 

..133-146 

高速ダビング 


…133,134,13目，139, ] 40. 143, ] 83, 220 

ジャス h ダビング . 

.136, 138,142, 220 

録画画質変換ダビング 


. 133, 134, 

136,13白，143, 224 

ダビング1日.. . 1式3目， 78. 83, ] 33. 137, ] 8已，221 

ダビング-再生でをないディスク 

. 186 

ダビング•再生でをるディスク... 

.] 8已 

地上デジタル放送 . 

....12.15. 21,32,已8 

チャプター .48. 巳3,日日， 83. 103,111,221 

チャプター（章）結合. . 

. 120,125 

チャプター（章）分割 . 

. 120,123 

チャプター番号 . 

. ] 己.已3, ]] 1 

チャンネル表示（放送視聴中） ..... 

.15. 34 

長時間モード設定 . 

. 171 

ちょっと戻っテレビ..…… . 

. 44 

ディスク残量 . 

. 54 

ディスクトレイ . 

. 25 

ディスクの種類 . 

. 183-190 

ディスクのバージヨン.… . 

4己，13已，184〜] 8白 

ディスク保護（保護する/保護解除） . 113 

ディスクメ—ユー . 

. 97 

ディスク優先言語（字幕言語/音声言語/メニュー言語） 


. 173,180 

データ連動. . 

. 34 

デジタルスーノ くーピクチャー ....... 

. 111 

電源オフ時計表示設定. . 

... 176 

電源の入れかた-切りかた . 

.......30-31 

電源ボタン…. . 

....14.16. 25, 3日，31 

電源ランプ . 

.14. 31 

電モ番組表 .36. 62, 79. 219, 222 

時計表示 . 

. 15 

トップ;ーユー . 

. 97 

トラック . 

.15. 白已， ]] 1 

ドルビーデジタル . 

.169, 172, 219, 222 

な行 


並べ換ス . 84 


ニケ国語音声設定 . 169 

二重音声番組（マルチ音声） ..... 3日，4ス1日日，140, 223 
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さ < いん 


は行 

バックライト . 15. 17目 

番組1青報 .] 巨， 34. 3已，3巨， 39. 42 

番組表取得設定（地上デジタル放送）.. .17 日， |1.接病.準楠甸 已9 

番組表設定 .. 17己，已目〜60 

曰付-時刻設定（時計合わせ） .] 7ス h 掘.準臟 I 49 

ビデオフォーマット 

.27. 52,1 33. 1 40. 170, 183-190. 222 

ファイナライズ . 152 

ファミリンク機能 . 1已3〜163 

ファ SU ンク設定 ... 17已 

ブ J レーレイ 3 D ™... 白白，184 

プレイ U スト ... 己 3. 8巨，8白，220 

フレーム単位 . 122,12白，131 

編集 . 120〜132 

ボード（掲示板) .13. 21. 167 

ホームメニュー . 19 

保存設定 . 74 

ポップアップメニュー . 97 

本機で使えるディスク . 184-186 

本体表示部 . 1巳 

ま行 

マニュアル録画画質 （ MN ).... 4日〜已ミ已日〜已目，16日 

マルチ音声設定 . 170 

見どころ画面 . 84 

ムーブ . 13. 137,144 

無操作オフ設定 . 174 

文字スーノ く一設定 ... 176 

文字入力 . 149 

文字サイズ設定 . 17已 

や行 

予約の確認-取り消し-休止-変更 . 目4, 7ス7日 

予約名設定-変更 . 74 

予約 IJ ス h ... 77〜80 

予約録画 . 62〜7已 

延長予約 . 66 

重ね録り（保を設定）.. . 74, 78,22已 

ケーブルテレビ （ CATV ) の録画■予約録画 

. 61,73 

消さないで（保を設定） . 74, 78,22目 

ダビング予約 ... 14已 

曰時指定予約 . 71.73 

番組延長 . 66 

毎曰予約/毎週予約 .64. 72 

5 く 5く予約 . 62 


6行 


U セツト操作 . 

. .. 192 

U モコンに登録されているデジタル放送のチャンネル 


. 33 

連動データ設定 . 

. 74. 142,144,171 

連動データ放送 . 

. 34, 47,140 

録画 ... 

... 4已.巳7〜目1 

ケーブルテレビ （ CATV ) 

の録画-予約録画 


. 巨], 73 

同時録画再生 . 

.] 0白 

らくらく一発録画 . 

. 57 

ワンタッチ録画 . 

. 158 

録画画質 


. 1目，49〜52,已已〜 

56. 64, 72. 78, 80, 224 

録画画質変更 . 

. 己巨.已8, 64. 72 

録画機能設定 . 

. 169 

録画先 . 

. 72, 78, 80 

録画時間 . 

. 49. 已〇〜已2 

録画した番組の構成 . 

. 48, 221 

録画終了時刻 . 

. 已白，72 

録画フォーマット . 

. 27,已2,170,183 

録画ランプ . 

....... 14, 58. 61,72, ] 已白 

録画リスト . 

. . 82〜8色 

わ行 


ワンタッチ操作 . ] 已7〜]日8 


確認•薑本 視聴 録画•予約録画 再生•消去 編集 ダビング.管理 ファミリンク 設定 困ったとさは 
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シャープはエコポジティブ。 


》 


この製品は、こんなところびエコ□ジークラス。 


上手に使って、もっともっとエコ□ジークラス。 


OS お消費電力/省スペース 

エコモード搭載により、待機時の省電力化を実現しました。 

WMBRimm すべての基板に無銘ソ\ンダを使用 

使巧している基板すべてに鉛を含まない A ンダを採巧しています。 
環境に配慮したグ U —ン材料設計です。 


◎自動的に電源を切る設定を！ 

①電源び入ったままの状態で、約3時間何を操作されないと自動的に 
電源をオフずる機能を採用していまず。 

③予約録画中に追い饥ブ再生や別タイトルの再生を行った攝合、操作後 
に電源ボタンを1回押してください。 

予約録画実行後に自動的に電源を切ることびでさまずので、効率的な 
省エネになります。 


MY 家電登録の 
ごま内 

詳しくはホームページで- 


人と家電と暮らしをっなぐ、シャ-プの会冒サイト SHARP i CLUB は、お客様がご愛用のシヤープ製品 

WW CU A PP I IIQ について、便利な使いちや、製品のサポート•サービス、 

II on/\tfr I K ^^ xJO キャンぺ-ンなど、-人ひとりに合ったサ-ビスをご利用 

http://iclub.sharp.co.Jp/m/ いただける会員様向けサイトです。ぜひ登錄ぐださい。 


人と家電と暮らしをつなぐ、シャーブの会員サイト 


お P 3 い合わせ巧 


お巧合わせの前にを5—度 r 故障かな？と思った5」 （ 191ページ） 

をご確認ください。 


パソコン^5 

電話の 


メールでのお問い合わせなど I シャープお問い合わせ I 

【シャープサポートぺージ】 http :// www , sharp , coJp / SLipport / 

使用方ま，修理のご相談や修理品引さ取りサービスのご相談など 

【お客^ 談 センター】 ^ 0120 - 001- 251 

KAJilMsia I※ 詳しくは、取扱説明書 216 ページをご覧くだ 


ページをご質ください I 


受付時間 1 •月曜〜±曜: 目:00 〜 20:00 ♦日曜.祝日: 9:00 〜 17:00 (年末年始を除く） 

參電話番号をお確かめのラえ、お間違いのないよラにおかけください。 

>電話番号-受付時間などについては、変更になることがありまず。 （2 日1 2.2) 


シャープ株式会社 


本 _ 社〒己 45-8 己22大阪市阿倍野区長池町22ま22号 

AV システム事業本部干 329-21 93栃木県矢板市早川町174番地 
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